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PREFACE 


EFFECTIVE  1  JULY  1988,  THE  SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUmARIES  (SOCS) 

REPLACED  TW  OTHER  USAFBTAC  PROOUCTS  OF  LOWS  STANDING:  THE  RUS8WO  (REVISED 
UNIFORM  SUmARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS)  AND  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARY) .  RUSSWOS  AND  LISOCS  NOW  IN  EXISTENCE  WILL  CON¬ 
TINUE  TO  BE  USED  UNTIL  THEY  ARB  EVENTUALLY  REPLACED  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  HAS  BEEN  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES,  IT 
WAS  INTRODUCED  IN  THE  EARLY  1940'S  AS  THE  "S  FT  SUM,  *  OR  "SURFACE  SUmARY .  *  THE 
ORIGINAL  “USSWO, "  OR  "UNJFOFW  SUFMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS,"  DEBUTED 
IN  1946.  THE  USSWO  GRADUALLY  EVOLVED  INTO  THE  "RUSSWO"  AND  THE  "LISOCS."  IT 
FINALLY  BECAME  THE  NEW  "SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES*  OR  "SOCS"  IN 
JULY  1988. 

THE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFBTAC 'S  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE,  NC  28801-2723.  HERE,  CLIMATOLOCISTS  USE  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TECHNOLOGY  TO  SUMMARIZE  WEATHER  OBSERVATIONS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAN,  AND  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  SUMMARIES  ARE  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  HAS  BEEN  COLLECTED,  QUALITY-CONTROLLED,  AND  STORED  IN  OL-A'S  WORLDWIDE  SUR¬ 
FACE  WEATHER  OBSERVATION  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OF  THIS  PRODUCT  ONLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
BIGHT  (A-H).  THE  ADDITIONS  ARE  THE  CFtOSSWIND  AND  BEATING-COOLING  DEGREE  DAY  SUMMARIES. 
PRECEDING  EACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OP  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OF  THE  DATA,  AND  AN  EXPLANATION  OF  HOW  THE  DATA  IS  PRESENTED . 


IV 
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INTRODUCTION 


STATIC*!  PERIOD  OF  RECORD. 

HOURLY  DATA:  JAR  82  -  DEC  91  (AIRWAYS). 

SUMMARY  OF  DAY  DATA:  JAR  42  -  OCT  60,  DEC  65  -  OCT  91  (FULL  TIME). 

SUmARY  OF  DAY  DATA:  MOV  60  -  MOV  65  (PART  TIME). 

HOURS  SUMMARIZED:  0000  LST  THROUGH  2300  LST. 

DATA  SOURCES.  THESE  SUMMARIES  ARK  COMPILED  FROM  'HOURLY  OBSERVATIONS'  AND/ 

OR  SUMMARY  OP  DAY  DATA,'  DEPENDING  OR  THE  PHENOMENA  OR  OCCURRENCE  BEING 

SUMMARIZED.  THE  TWO  SOURCES  AXE  DEFINED  IN  'TERMS  EXPLAINED.* 

TERMS  EXPLAINED: 

BIVARIATE  DISTRIBUTION:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  GIVES  THE  JOINT  DIS¬ 
TRIBUTIONS  OF  TWO  RELATED  VARIABLES.  AN  EXAMPLE  IS  THE  BIVARIATE  DIS¬ 
TRIBUTION  OF  CEILING  AND  VISIBILITIES  IN  PART  D.  EACH  ROW  AND  EACH  COL- 
UMN  OF  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  IS  A  FREQUENCY  DISTRIBUTION.  JOINT  FREQ¬ 
UENCIES  ARB  FOUND  AT  THE  HOW-COLUMN  INTERSECTIONS. 

HOURLY  OBSERVATIONS:  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS  ON  AWS 
FORMS  10/ 10 A  (OR  EQUIVALENT)  AT  SCHEDULED  HOURLY  INTERVALS. 

SUMMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA:  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONAL 
SOURCES,  INCLUDING  HOURLY  OBSERVATIONS,  SPECIAL  OBSERVATIONS,  ROtARKS,  AND 
ACTUAL  'S1NMARY  OP  DAY'  DATA  RECORDED  IN  COLUWS  44-73  OF  AWS  FORMS  10/10A 
(OR  EQUIVALENT)  FOR  ANY  GIVEN  DAY.  NOTE:  EXTREMES  OCCURRING  DURING  NON- 
OPERATI ORAL  HOURS  AND/OR  DAYS  ARE  NOT  REFLECTED  IN  THESE  SUMMARIES. 

MEAN:  THE  SUM  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  BY  ’.'HE  NUMBER  OF  VALUES. 

MEASURABLE  AMOUNT:  ANY  PRECIPITATION  OR  SNOWFALL  AMOUNT  GREATER  THAN  A 
TRACE. 

MEDIAN:  THE  MIDDLE  VALUE  WHEN  THE  VALUES  ARE  IN  ASCENDING  ORDER.  IF  THE 
NUMBER  OF  VALUES  IS  EVEN,  THE  MEDIAN  IS  HALFWAY  BETWEEN  THE  TWO  MIDDLE 
VALUES. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF):  IN  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  NUM¬ 
BER  OF  TIMES  A  GIVEN  COUNT  OR  EVENT  OCCURS.  IN  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF),  WHERE  THE  FREQUENCY  (NUMBER  OF 
OCCURRENCES)  IS  GIVEN  AS  A  PERCENT  OF  ALL  POSSIBLE  OCCURRENCES  IN  THE 
SAMPLE  (PERIOD  SUMMARIZED) .  FOR  EXAMPLE,  IF  SNOW  FELL  ON  5  OUT  OF  100  DAYS 
WE  COULD  EXPRESS  THE  'PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY*  OF  SNOW  AS  5  PERCENT 
OVER  THE  100- DAY  PERIOD.  MAY  BE  USED  INTERCHANGEABLY  WITH  'PERCENT  FREQUENCY 
OF  OCCURRENCE.' 

PERIOD  OF  RECORD:  THE  SIZB  OF  THE  OBSERVATIONAL  DATA  SAMPLE,  IN  YEARS. 
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PRECIPITATION:  A  TERM  THAT  INCLUDES  BOTH  LIQUID  PRECIPITATION  AND  WATER 
EQUIVALENT. 


STANDARD  DEVIATION:  A  MEASURE  CP  DISPERSION  ON  THE  VARIABILITY  OF  THE 
QUANTITY  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARITHMETIC  MEAN.  THE  LARGER  THE  STANDARD 
DEVIATION,  THE  GREATER  THE  VARIABILITY. 

TIME  CONVENTIONS:  ALL  TIMES  IN  TUB  SOCS  ARB  EXPRESSED  IN  LOCAL  STANDARD  TIKE 

(LST) .  USERS  SHOULD  MAKE  ADJUSTMENTS  FOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SUMARIBS  THAT  SHOW  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SUMMARIZED  USING  THE 
FOLLOWING  STANDARD  3-HOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 

0300-0500 

0600-0800 

0900-1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


NOTE  1.  DURING  PART  TIME 
SIGNIFICANT  SHORTFALLS 


PERIODS,  THE  FIRST  AND  LAST  3-BOUR  PERIODS  MAY  HAVE 
IN  OBSERVATION  COUNTS. 


ABBREVIATIONS  USED: 


AMT 

amount 

LT 

LESS  THAN 

ANN 

ANNUAL 

M 

METER 

BAND 

NANOMETER 

KB 

MILLIBAR 

C 

CENTIGRADE  (CELSIUS) 

MPS 

METERS  PER  SECOND 

DBG 

DEGREE 

MSL 

MEAN  SEA  LEVEL 

DB 

DRY  BULB  TEMPBRATURH 

MEAS 

MEASURABLE 

DP 

DEW  POINT  TEMPERATURE 

NO. 

NUMBER 

BQ 

EQUAL 

OBS 

OBSERVATION 

P 

FAHRENHEIT 

OB  ST 

OBSTRUCTION 

FRZG 

FREEZING 

POP 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PRECIP 

PRECIPITATION 

GE 

GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

SD 

STANDARD  DEVIATION 

GMT 

GREENWICH  KEAN  TIME 

SOD 

SUMMARY  OF  DAY 

CT 

GREATER  THAN 

TEMP 

TEMPERATURE 

HG 

INCHES  OF  MERCURY 

TSTM 

THUNDERSTORM 

HT 

HEIGHT 

VSBY 

VISIBILITY 

NTS 

KNOTS 

VSN 

VISION 

LB 

LESS  THAN  OR  EQUAL  TO 

WB 

WET  BULB  TEMPERATURE 

LST 

LOCAL  STANDARD  TIME 

WBAN 

AWS  FORM  10/ 10 A 

UTC 

•COORDINATED  UNIVERSAL  TIME 

SUMtARY  DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  CP  THE  DATA  PRECEDES  EACH  PART  IN  THE  SOCS. 
*  UPC  REPLACED  GW  ON  I  AUGUST  1988 


NOTE:  OL-A/USAFETAC  DERIVES  STATION  LATITUDE /LONGITUDE  COORDINATES  AND  AIRFIELD  ELEVATION 
DATA  FROM  THE  AWS  MASTER  STATION  CATALOG.  THIS  INFORMATION  IS  PRESENTED  ON  THE  AWS  CLIMATIC 
BRIEF  FOR  EACH  STATION.  THE  STATION  DATA  MAY  DIFFER  FROM  INFORMATION  CONTAINED  IN  THE 
SOCS  STATION  HISTORY  (DATA  SUPPLIED  BY  AWS  UNITS).  THB  STATION  DATA  MAY  ALSO  VARY  FROM  DATA 
PRESENTED  IN  DOO  FLIGHT  INFORMATION  PUBLICATIONS  (FLIP). 
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STATION  NO. 
ON  SUW1ARY 
723535 


STATION  NAME 

LATITUDE 

LONGITUDE 

FLD  ELEV  (FT) 

CALL 

SIGN 

VANCE  AFB/ENID,  OK 

N  36  20 

W  097  54 

1307 

END 

STATION  LOCATION  AND  INSTRUMENTATION  HISTORY 


GEOGRAPHICAL  LOCATION  £  NAME 


Enid  Field,  OK 
Sun 

Vance  AFB/Enld,  OK 


Type 

of 

Station 


Jan  42 
Jan  44 
Oct  48 
Oct  49 
Mar  51 
Mar  56 
Nov  GO 
Jan  75 
Jan  84 
Jan  88 


Dec  43 
Jan  47 
Sep  49 
Feb  51 
Feb  56 
Oct  60 
Dec  74 
Dec  83 
Dec  87 
Jan  89 


N  36  20 

Same 

R  36  21 

N  36  20 

Same 

Same 

Same 

Same 

Same 

Same 


Kiev  Above  MSL 

LONGITUDE  - I - 

FLD  ( FT J  SABO  (FT) 


W  097  50 

Same 

W  097  55 
W  097  54 
W  097  55 
Same 
Same 
Same 

W  097  55 
W  097  54 


Date  of 
Change 


Jan  42 
Sep  43 
Oct  48 
Feb  59 
Apr  68 
Jan  71 
Jan  88 


SURFACE  WIND  EQUIPMENT  INFORMATION 


SE  corner  of  Bldg  81 
Same 

Atop  BaseOpa  Bldg 
1850'  WSW  of  wea  stn 
580'  NE  ctrln  rwy  35C 

Same 


TYPE  OF 
TRANSMITTER 


Anemometer 

Selayn 

Same 

AN/GMQ-11 

Same 

AN/GHQ-20 

Same 


TYPE  OF 
RECORDER 


None 

ML-144 

Same 

RO-2 

Same 

RO-362 

Same 


UT  ABOVE 
GROUND 


REMARKS,  ADDITIONAL  EQUIP¬ 
MENT,  OR  REASON  FOR  CHANGE 


# 
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ft*  ft*  ft*  fi* 
D>  &•  Q*  ft 


PPPPPPPP  AAAAAA  RRRRRRkR 

PPPPPPPPP  AMAMAA  RRRRKRRRR 

PP  PP  AA  AA  RR  RR 

PP  PP  AA  AA  RR  RR 

PPPPPPPPP  AA  AA  RRRRKRRRR 

PPPPPPPP  AAAAAAAAAA  RRRRRRRR 

AAAAAAAAAA  RR  RR 

AA  AA  RR  RR 

AA  AA  RR  RR 

AA  AA  RR  RR 


AAAAAA 

AAAAAAAA 


TT 

AA 

AA 

TT 

AA 

AA 

TT 

AA 

AA 

TP 

AAAAAAAAAA 

TT 

AAAAAAAAAA 

TT 

AA 

AA 

TT 

AA 

AA 

TT 

AA 

AA 
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PART  A 


ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 

THIS  PART  SUMMARIZES  SPECIFIED  ATMOSPHERIC  FHENCKBHA  IH  CATEGORIES  AS  FOLLOWS: 

THUNDERSTORMS :  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OP  THUNDERSTORMS,  TORNADOES,  AND  WATERSPOUTS. 

LIQUID  PRECIPITATION :  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATION:  PREEZING  RAIN  OR  PREEZING  DRIZZLE  (GLAZB). 

FROZEN  PRECIPITATION:  SNOW,  SNOW  PELLETS,  SLEET,  SNOW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUARY  1968,  SNOW  PELLETS  BECAME  KNOWN  AS  SMALL  BAIL. 

HAIL:  ALL  OCCURRENCES  OF  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION:  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MORE  THAN  ONE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUDED  IH  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUM  OF  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL  CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY. 

FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SHORE  AND/OR  HAZE:  SHORE,  HAZE,  OR  COMBINATIONS  OF  THE  TWO. 

BLOWING  SHOW:  ALL  REPORTS  OF  BLOWING  SNOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WHEN  PEPORTED. 

DUST  AND/OR  SAND:  DUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SAND,  OR  COMBINATIONS  OF  THESE. 

BLOWING  SPRAY:  THE  'ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION’  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  P'^«*I!G 
SPRAT,  ir  AND  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAN  ONE  OBSTRUCTION  TO  VISION  MAY  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THB  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  MAY  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORY. 


SPECIFIED  PHENOMENA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THB  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SHCWN.  THE  DATA  WAS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ONLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3 -HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  and  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 


A  -  1  -  2 
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SPECIFIED  PHENOMENA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP). 

TBIS  TABLE  IS  THE  ONLY  OWE  IN  PART  A  THAT  IS  PROOUCED  FROM  SUFMARY  OF  DAY 
DATA.  DATA  IS  SUMMARIZED  MONTHLY  AND  ANNUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBINED. 

THUNDERSTORMS- -PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OP  THUNDERSTORMS  REPORTED  ON 
THE  HOURLY  OBSERVATION.  DATA  IS  SUMMARIZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  PART. 

SPECIFIED  PHENOMENA  VS  WIND  DIRECT  ION --PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SUMMARY  OF  MONTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRECTION  CATEGORIES  ARE  AS  SPECIFIED  BY  THE  LOCAL  WEATHER  STATION. 


NOTE  1:  REPORTING  PRACTICES  HAVE  CHANCED  WITH  TIME.  KSTAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (ON  AMS  FOWIS  I0/10A)  AND  TRANSMIT  LON  CLINE  ONLY  THE  RICHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  METAR  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1968,  BUT  SYNOPTIC  STATIONS  ALWAYS  DID  IT  THAT  KAY.  IN  JANUARY  1910,  METAR 
STATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CONTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  AND  HAZE,  ONLY  THE  RAIN  MAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFETAC  DATABASE  MOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AN  OBSTRUCTION. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTION  TO  VISION  (AND  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUMMARIES  FOR  METAR  AND  SYNOPTIC  STATIONS  ARE  SICKLY  QUESTIONABLE. 

NOTH  2:  FOREIGN  METAR  REPORTING  STATION 8  FREQUENTLY  DO  NOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCEED  1000  METERS. 


NOTH  3:  A  VALUE  OF  *  -O'  IN  ANY  SUMMARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
AGGREGATE,  AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

NOTE  *:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  TABLES  MAV  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
AND/OR  WEEKEND  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 


A  -  1  -  3 


USAFETAC/DS--92/291  -  Pago  13 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  SC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME: 

LOT  TO  TOC:  ♦ 

VANCK  APB  OK 

6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD 

JAN 

:  JAN  82 

-  DEC  91 

SOURS 

(LOT) 

|  l'STHB 

LIQUID 

PRECIP 

FREES 

PRECIP 

PROZKR 

PRECIP 

BAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

4 /OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

4 /OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSR 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.1 

2.0 

i.i 

3.8 

7.7 

9.5 

.2 

17.4 

927 

03-05 

.4 

2.8 

1.0 

4.7 

8.5 

12.3 

.2 

21.0 

927 

06-00 

2.6 

1.3 

4.1 

8.0 

16.9 

.1 

.2 

25.2 

927 

09-11 

*1 

2.0 

1.2 

5.2 

8.4 

16.4 

1.1 

.5 

.2 

26.6 

927 

12-14 

.1 

1.6 

1.1 

4.1 

6.8 

12.1 

1.0 

.9 

.1 

20.8 

927 

15-17 

2.0 

1.1 

3.8 

6.9 

10.2 

1.4 

1.0 

.2 

19.7 

927 

IB-20 

.2 

2.5 

1.3 

2.9 

6.7 

9.0 

.9 

1.2 

.1 

17.8 

927 

21-23 

.1 

2.7 

1.9 

3.5 

8.1 

10.1 

.8 

19.0 

927 

ALL 

SOURS 

.1 

2.4 

1.2 

4.0 

7.6 

12.1 

.6 

.6 

.1 

21.0 

7416 

HONTB: 

FEB 

00-02 

.6 

6.6 

1.2 

3.5 

11.3 

15.2 

.8 

27.4 

846 

03-05 

.4 

6.4 

2.1 

4.8 

13.4 

20.0 

.7 

34.0 

846 

06-00 

7.1 

2.7 

4.7 

14.5 

23.5 

.8 

38.9 

846 

09-11 

.1 

7.0 

1.0 

6.5 

15.2 

22.2 

.9 

.7 

39.1 

846 

12-14 

.1 

6.9 

.7 

6.3 

13.8 

17.4 

1.5 

1.1 

33.8 

846 

15-17 

5.4 

.6 

5.4 

11.5 

14.9 

1.7 

.4 

28.4 

846 

10-20 

4.4 

.5 

4.5 

9.3 

14.1 

.5 

.6 

24.5 

846 

21-23 

1.1 

5.2 

1.1 

3.4 

9.7 

13.4 

.4 

23.4 

846 

ALL 

SOURS 

.3 

6.1 

1.3 

4.9 

12.4 

17.6 

.6 

.7 

31.2 

6768 

A  -  2  -  1 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


4 


* 


« 


4 


PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OF  BOORS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME: 

LST  TO  ITTC:  ♦ 

VANCE  AFB  OK 

6 

PERIOD 

MOUTH: 

OF  RECORD:  JAN  82 

MAR 

-  DEC  91 

HOURS 
(LST)  | 

|  TSW3 

LIQUID 

PRECIP 

FREES 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

&  /OR 

fiaZB 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

& /OR 

SAND 

ALL 

OB  ST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

2.5 

8.1 

.3 

1.4 

9.8 

10.1 

.3 

.1 

20.3 

930 

03-05 

1.4 

6.2 

.3 

1.8 

8.4 

12.9 

.1 

.2 

21.6 

930 

06-08 

.8 

7.7 

.3 

2.3 

10.3 

22.4 

.9 

.5 

34.1 

930 

09-11 

.1 

6.5 

.3 

3.2 

10.0 

15.7 

1.2 

.3 

.3 

27.5 

930 

12-14 

.4 

7.1 

2.5 

9.6 

10.1 

1.1 

.1 

.3 

21  .2 

930 

15-17 

1.0 

8.0 

.1 

1.5 

9.6 

7.6 

1.4 

.5 

19.1 

930 

18-20 

2.4 

8.4 

.5 

.8 

9.7 

9.4 

1.0 

.3 

20.3 

930 

21-23 

2.9 

8.9 

.2 

.5 

.1 

9.8 

8.9 

.5 

.3 

19.6 

930 

ALL 

BOURS 

1.4 

7.6 

.3 

1.7 

.0 

9.6 

12.1 

.8 

.1 

.2 

23.0 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

3.7 

7.4 

.1 

7.6 

6.9 

14.4 

900 

03-05 

1.9 

8.2 

8.2 

10.0 

18.2 

900 

06-08 

1.9 

8.0 

8.0 

19.3 

1.0 

28.3 

900 

09-11 

.6 

5.8 

5.8 

11.6 

.7 

18.0 

900 

12-14 

.9 

5.1 

.1 

5.2 

6.3 

.2 

.3 

12.1 

900 

15-17 

1.9 

5.1 

.1 

5.2 

4.0 

.3 

.8 

10.3 

900 

18-20 

1.9 

5.1 

.1 

5.2 

5.1 

.4 

10.8 

900 

21-23 

3.2 

4.6 

.3 

4.9 

4.1 

.4 

9.4 

900 

ALL 

BOURS 

2.0 

6.2 

.1 

.0 

6.3 

8.4 

.3 

.3 

15.2 

7200 

A  -  2  -  2 
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OPERATING  LOCATION  “A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  BOORS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  BC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME: 
1ST  TO  UTC:  ♦ 

VANCE 

6 

AFB  OK 

PERIOD 

MONTH: 

OP  RECORD 

HAT 

:  JAN  82 

-  DEC  91 

SOURS  1 

Tams 

LIQUID 

FREES 

FROZE* 

HAIL  ALL 

FOG 

SMOKE 

BLOWING 

DUST 

ALL 

TOTAL 

(Iflt)  | 

PHZC1P 

PKBCIP 

PRECIP 

PRBCIP 

*/ OR 

snow 

S/OR 

OBST 

NO.  OF 

HAZE 

SAND 

TO  VSR 

OBS 

00-02 

3.7 

6.9 

6.9 

8.5 

.6 

16.0 

930 

03-05 

2.2 

6.1 

6.1 

14.7 

20.9 

9j0 

06-08 

1.6 

7.7 

7.7 

22.0 

1.2 

31.0 

930 

09-11 

1.6 

6.0 

6.8 

9.6 

1.1 

17.4 

930 

12-14 

1.8 

4.9 

•i 

5.1 

4.5 

.9 

10.4 

930 

15-17 

3.0 

6.0 

6.0 

2.4 

.8 

9.1 

930 

10-20 

5.2 

6.6 

a 

6.7 

3.2 

1.7 

11.6 

930 

21-23 

4.7 

7.1 

7.1 

5.7 

1.2 

14.0 

930 

ALL 

SOURS 

3.0 

6.5 

.0 

6.5 

8.8 

.9 

16.3 

7440 

MONTH: 

Jim 

00-02 

4.0 

6.6 

6.6 

5.2 

.6 

12.3 

900 

03-05 

4.0 

6.0 

6.8 

12.4 

1.6 

20.8 

900 

06-00 

1.9 

6.0 

6.0 

18.2 

4.1 

28.3 

900 

09-11 

1.0 

3.1 

3.1 

4.4 

1.9 

9.4 

900 

12-14 

2.9 

3.9 

3.9 

1.6 

1.7 

7.1 

900 

15-17 

4.0 

6.2 

6.2 

1.4 

1.6 

9.2 

900 

10-20 

6.1 

6.1 

6.1 

1.4 

1.3 

8.9 

900 

21-23 

4.6 

4.6 

4.6 

2.6 

1.3 

8.4 

900 

ALL 

SOURS 

3.0 

5.4 

5.4 

5.9 

1.8 

13.1 

7200 

A  -  2  -  3 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL 


hours 

(1ST) 

TSTM3 

LIQUID 

PRBCIP 

FREBZ 

PRBCrP 

FROZBR  HAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

t/OR 

HAZE 

BLOWING 

SHOW 

DUST 

t/OR 

SAND 

ALL 

OB  ST 

TO  VS  If 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

3.9 

3.0 

3.0 

1.4 

2.7 

7.1 

930 

03-05 

3.5 

4.7 

4.7 

2.8 

3.5 

n.i 

930 

06-0S 

2.4 

4.5 

4.5 

6.7 

6.2 

17.4 

930 

09-11 

1.4 

3.1 

3.1 

1.7 

2.5 

7.3 

930 

12-14 

1.3 

1.8 

1.8 

1.9 

3.8 

930 

15-17 

3.9 

3.2 

3.2 

2.4 

5.6 

930 

18-20 

2.6 

3.0 

3.0 

3.3 

6.3 

930 

21-23 

2.5 

3.0 

3.0 

.1 

2.7 

5.8 

930 

ALL 

HOURS 

2.7 

3.3 

3.3 

1.6 

3.2 

8.1 

7440 

MONTH: 

AUG 

00-02 

1.7 

4.5 

4.5 

1.9 

1.3 

.1 

7.8 

930 

03-05 

2.8 

4.8 

4.8 

5.8 

2.5 

13.1 

930 

06-08 

2.0 

5.1 

5.1 

15.1 

6.6 

26.7 

930 

09-11 

.3 

5.2 

5.2 

5.9 

4.1 

15.2 

930 

12-14 

.2 

3.7 

3.7 

1.8 

4.1 

9.6 

930 

15-17 

2.9 

4.4 

4.4 

1.6 

3.1 

9.1 

930 

18-20 

3.6 

4.4 

4.4 

1.5 

3.1 

9.0 

929 

21-23 

4.1 

5.1 

5.1 

1.4 

1.2 

.2 

7.8 

930 

ALL 

HOURS 

2.2 

4.6 

4.6 

4.4 

3.2 

.0 

12.3 

7439 

A  -  2  -  4 
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OPERATING  LOCATION  ’A' 
U8AF8TAC,  AS  SEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITS  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

723535 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  ♦ 

VANCE  AFB  OK 

6 

PERIOD 

MONTH: 

OP  RECORD:  JAM 

SEP 

82  -  DEC  91 

HOURS  | 
(LST) 

|  TSTHS 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL  ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOVING 

SHOW 

DUST 

S/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

4.0 

6.9 

6.9 

5.4 

.3 

12.7 

900 

03-05 

3.4 

7.0 

7.0 

8.9 

.1 

16.0 

900 

06-08 

2.0 

7.6 

7.6 

17.1 

2.0 

26.7 

900 

09-11 

.1 

5.3 

5.3 

7.0 

.9 

.1 

13.3 

900 

12-14 

.6 

4.3 

4.3 

2.3 

.9 

.8 

8.3 

900 

15-17 

2.2 

4.7 

4.7 

2.2 

.6 

.8 

8.2 

900 

18-20 

3.6 

5.3 

5.3 

2.1 

1.2 

.2 

8.9 

900 

21-23 

3.1 

5.8 

5.8 

2.9 

1.2 

9.9 

900 

ALL 

HOURS 

2.4 

5.9 

5.9 

6.0 

.9 

.2 

13.0 

7200 

MOUTH: 

OCT 

00-02 

1.7 

6.1 

.1 

6.2 

10.6 

.2 

17.1 

930 

03-05 

1.0 

6.3 

.3 

6.7 

13.4 

20.1 

930 

06-08 

.6 

6.7 

.2 

.1 

7.0 

20.4 

.5 

28.0 

930 

09-11 

.9 

7.0 

.3 

7.3 

13.2 

1.2 

21.7 

930 

12-14 

.8 

4.9 

.4 

.1 

«  5 

6.8 

.6 

.4 

13.3 

930 

15-17 

.5 

5.6 

.1 

5.7 

6.0 

.4 

.6 

12.6 

930 

18-20 

1.2 

5.6 

.1 

5.7 

7.2 

.9 

.3 

14.1 

930 

21-23 

1.6 

5.5 

.3 

5.8 

8.8 

.6 

.1 

15.4 

930 

ALL 

HOURS 

1.0 

6.0 

.2 

.1 

6.2 

10.8 

.5 

.2 

17.8 

7440 

A  -  2  -  5 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
OSAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC! 

1  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  APB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 

PERIOD  OF  RECORD:  JAN 

MONTH:  BOV 

82  -  DEC  91 

HOURS 

(L3T) 

TSTHS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZ 

PRBCIP 

FROZEN  HAIL 

PRBCIP 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SHORE 

C/OR 

HAZE 

BLOWING  DUST 

SNOW  C/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.3 

6.2 

.3 

1.7 

8.2 

11.6 

.3 

.6 

20.7 

900 

03-05 

.2 

5.8 

1.0 

1.3 

8.1 

14.2 

.3 

.1 

22.8 

900 

06-08 

.1 

5.6 

1.6 

1.3 

8.4 

18.2 

.3 

27.0 

900 

09-11 

.8 

6.3 

1.4 

1.3 

9.1 

16.5 

.3 

25.9 

898 

12-14 

.8 

6.4 

.8 

1.2 

8.4 

13.1 

.7 

22.2 

900 

15-17 

.3 

6.3 

.7 

1.0 

8.0 

11.0 

.8 

.3 

20.1 

900 

18-20 

.1 

6.4 

.8 

1.6 

8.8 

11.4 

20.2 

900 

21-23 

.4 

8.2 

.8 

1.1 

10.1 

10.4 

.1 

.6 

21.2 

900 

ALL 

BOORS 

.4 

6.4 

.9 

1.3 

8.7 

13.3 

.4 

.2  .0 

22.5 

7198 

MONTH:  DEC 

00-02 

4.4 

1.0 

4.9 

10.3 

13.4 

.1 

23.9 

901 

03-05 

4.7 

.9 

6.4 

12.0 

17.2 

.3 

29.6 

900 

06-08 

.1 

5.9 

1.3 

5.9 

13.0 

20.5 

.1 

.4 

34.1 

921 

09-11 

.3 

5.1 

1.7 

5.4 

12.3 

20.4 

.4 

.4 

33.6 

921 

12-14 

.1 

5-3 

1.3 

4.3 

11.0 

14.5 

1.0 

.7 

27.1 

921 

15-17 

.1 

5.8 

1.4 

4.9 

12.1 

12.3 

1.3 

.7 

26.3 

921 

18-20 

4.1 

.8 

4.4 

9.3 

12.2 

.6 

.4 

22.5 

904 

21-23 

.1 

4.5 

.7 

4.5 

9.6 

12.6 

.8 

23.0 

897 

ALL 

HOURS 

.1 

5.0 

1.1 

5.1 

11.2 

15.4 

.4 

.5 

27.5 

7286 

A  -  2  -  6 
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OPERATING  LOCATION  "A” 
USAFSTAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  ON  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  6  HOURS:  ALL 


MONTH  |  tstms 

LIQUID 

PRECIP 

FREKZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

4/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

S/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JAN 

.1 

2.4 

1.2 

4.0 

7.6 

12.1 

.6 

.6 

.1 

21.0 

7416 

FES 

.3 

6.1 

1.3 

4.9 

12.4 

17.6 

.6 

.7 

31.2 

6768 

MAR 

1.4 

7.6 

.3 

1.7 

.0 

9.6 

12.1 

.8 

.2 

23.0 

7440 

APR 

2.0 

6.2 

.1 

.0 

6.3 

8.4 

-3 

.3 

15.2 

7200 

HAY 

3.0 

6.5 

.0 

6.5 

8.8 

.9 

16.3 

7440 

JUN 

3.8 

5.4 

5.4 

5.9 

l.B 

13.1 

7200 

JUL 

2.7 

3.3 

3.3 

1.6 

3.2 

8.1 

7440 

AUG 

2-2 

4.6 

4.6 

4.4 

3.2 

.0 

12.3 

7439 

SEP 

2.4 

5.9 

5.9 

6.0 

.9 

.2 

13.0 

7200 

OCT 

1.0 

6.0 

.2 

.1 

6.2 

io.  e 

.5 

.2 

17.8 

7440 

NOV 

.4 

6.4 

.9 

1.3 

B.7 

13.3 

.4 

.2 

.0 

22.5 

7198 

DEC 

.1 

5.0 

i.i 

5.1 

11.2 

15.4 

.4 

.5 

27.5 

7286 

ANNUAL 

1.6 

5.4 

.4 

1.4 

.0 

7-3 

9.6 

1.1 

.2 

.1 

18.3 

87467 

A  -  2  -  7 
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* 


OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  DC 

STATION  NUMBER:  723535 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  DAYS  WITH  VARIOUS 
FROM  SUJftARY  OP  DAY  DATA 

STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

1ST  TO  UTC:  *06 

ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  ALL  HOURS 

4201-4701, 
:  ALL 

,4810-9110 

MONTH 

LIQUID 

FREEZ 

FROZEN 

BAIL 

ALL 

FOG 

SMOKE 

BLOWING 

DUST 

ALL 

TOTAL 

PMC  IP 

PBKCIP 

PRBCIP 

PPBCIP 

6/OR 

SNOW 

4 /OR 

OB  ST 

NO.  OF 

RAZE 

SAND 

TO  VSN 

OBS 

JAN 

1.2 

18.9 

5.8 

16.5 

29.2 

29.8 

6.4 

3.7 

.2 

41.5 

1387 

FEB 

2.5 

24.4 

5.5 

14.7 

.4 

32.6 

35.2 

7.9 

2.8 

.6 

47.7 

1244 

MAR 

7.7 

30.1 

1.6 

8.3 

i.i 

34.3 

31.0 

9.9 

1.0 

*6 

46.6 

1337 

APR 

14.9 

35.9 

.2 

1.5 

2.4 

36.1 

23.0 

7.1 

.1 

.5 

45-8 

1307 

MAT 

23.3 

42.8 

2.4 

42.8 

27.8 

7.9 

53.6 

1361 

JUH 

25.4 

37.4 

.9 

37.4 

18.3 

6.8 

.2 

46.8 

1333 

JUL 

19.8 

30.9 

.5 

30.9 

12.0 

6.5 

.5 

39.4 

1362 

AUG 

18.7 

31.4 

.4 

31.4 

15.5 

10.1 

.7 

42.9 

1383 

SEP 

14.2 

32.8 

.6 

32.8 

23.4 

7.2 

.3 

44.8 

1341 

OCT 

8.4 

26.5 

.1 

.4 

.7 

26.5 

22.0 

5.4 

.1 

.1 

37.1 

1375 

wov 

3.2 

21.5 

1.3 

5.8 

.2 

24.4 

24.6 

4.4 

.9 

.2 

35.8 

1303 

BBC 

1.2 

21.2 

3.6 

10.3 

.1 

27.1 

27.2 

5.3 

1.3 

.1 

39.4 

1346 

annual! 

11.8 

29.5 

1.5 

4.7 

.8 

32.1 

24.1 

7.1 

.8 

.3 

43.4 

16079 

A  -  3  -  1 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFK TAC,  ASHEVILLE  RC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  thundbrstohms 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAMB: 
LST  TO  UTC:  ♦ 

VANCE  AFB 

6 

OK 

PERIOD  OF 

RECORD; 

JAN  82 

-  DEC  91 

BOORS 

(tail 

|  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

jvn 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02  1 

.1 

.6 

2.5 

3.7 

3.7 

4.0 

3.9 

1.7 

4.0 

1.7 

.3 

03-05 

.4 

.4 

1.4 

1.9 

2.2 

4.8 

3.5 

2.8 

3.4 

1.0 

.2 

06-00 

.0 

1.9 

1.6 

1.9 

2.4 

2.0 

2.0 

.6 

.1 

.1 

09-11 

.1 

.1 

.1 

.6 

1.6 

1.0 

1.4 

.3 

.1 

.9 

.8 

.3 

12-14 

.1 

-1 

.4 

.9 

1.8 

2.9 

1.3 

.2 

.6 

.8 

.8 

.1 

15-17 

1.0 

1.9 

3.0 

4.8 

3.9 

2.9 

2.2 

.5 

.3 

.i 

10-20 

.2 

2.4 

1.9 

5.2 

6.1 

2.6 

3.6 

3.6 

1.2 

.i 

21-23 

.1 

1.1 

2.9 

3.2 

4.7 

4.6 

2.5 

4.1 

3.1 

1.6 

.4 

.1 

ALL 

BOURS 

.1 

.3 

1.4 

2.0 

3.0 

3.8 

2.7 

2.2 

2.4 

1.0 

.4 

.i 

TOTAL  I 
080  1 

7416 

6768 

7440 

7200 

7440 

7200 

7440 

7439 

7200 

7440 

7198 

7286 

A 


4-1 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  P  HE  HOME  HA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

LST  TO  UTCs  ♦  6 

OK 

PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82 

MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 

-  DEC  91 

PHENOMENA 

|  CAIM 

VARIABLE 

310  -  360 

001  -  080 

081  -  180 

181  -  309 

NO  OF  OBS 

T3TMS 

IB. 2 

54.5 

27.3 

11 

LIQUID 

PRBCIP 

.6 

14.2 

48.5 

24.9 

11.8 

169 

FREEZING 

PRBCIP 

1.1 

12.0 

43.5 

43.5 

92 

FROZEN 

PRBCIP 

1.3 

31.5 

56.0 

9.3 

2.0 

302 

FOG 

4.9 

20.3 

30.0 

31.4 

13.4 

891 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

4.2 

22.2 

30.7 

30.3 

12.6 

802 

TOTAL  OBS  ] 

386 

0 

1757 

1373 

1830 

2065  0 

7411 

MONTH:  FEB 

HOURS:  ALL 

TSTMS 

5.3 

31.6 

47.4 

15.8 

19 

LIQUID 

PRBCIP 

4.7 

25.2 

36.4 

31.4 

2.2 

404 

FREEZING 

PRBCIP 

14.4 

33.3 

48.9 

2.2 

i.i 

90 

FROZEN 

PRBCIP 

1.7 

43.6 

45.9 

7.6 

i.i 

353 

P0G 

7.7 

29.9 

32.0 

22.5 

8.0 

1157 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

7.4 

31.5 

32.9 

19.9 

8.4 

976 

TOTAL  OBS  | 

391 

0 

1558 

1604 

1843 

1370 

0 

6766 

A  -  5  -  1 
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OPERATING  LOCATION  *A’ 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  RAMS:  VANCE  APB  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  ITTC: 

♦  6 

MONTH:  MAR  HOURS:  A V. 

PHENOMENA  ] 

|  CALM 

VARIABLE 

310  -  360 

001  -  080 

081  -  180 

181  -  309 

NO  OF  OBS 

TSTKS 

2.8 

16.8 

30.9 

33.6 

15.9 

107 

LIQUID 

PRECIP 

1.9 

18.3 

40.5 

32.0 

7.5 

482 

FREEZING 

PRECIP 

15.0 

85.0 

20 

FROZEN 

PRECIP 

41.8 

50.7 

7.5 

134 

FOG 

5.3 

14.7 

32.5 

38.7 

8.8 

895 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILKS 

4.9 

15.3 

33.1 

38.2 

8.4 

842 

TOTAL  CBS  1 

I  356 

0 

1386 

1528 

2715 

1452  0 

7437 

MONTH:  APR 

HOURS;  ALL 

T3TK3 

1.4 

13.8 

31.7 

37.9 

15.2 

145 

LIQUID 

PRECIP 

2.1 

21.0 

33.1 

34.0 

9.8 

330 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

20.0 

80.0 

5 

FOG 

4.8 

13.9 

26.7 

39.8 

14.9 

606 

FOG  WITH  VI 3 
GB  1/2  MILES 

4.1 

14.5 

27.8 

38.9 

14.7 

565 

TOTAL  OBS 

|  276 

0 

1311 

1500 

2653 

1454 

0 

7194 

A  -  5  -  2 
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OPERATING  LOCATION  *A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  HIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MOtTifl:  HAY  HOURS:  ALL 

PHENOMENA  | 

CALM 

VARIABLE 

310  -  360 

001  -  080 

081  -  180 

181  -  309 

NO  OF  OBS 

TSTKS 

1-3 

11.4 

24.1 

42.1 

21.1 

228 

LIQUID 

PRSC1P 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

5.5 

13.2 

32.9 

36.8 

11.6 

310 

FOG 

4.9 

9.7 

24.4 

53.9 

7.2 

657 

FOG  WITH  VIS 
OB  1/2  MILKS 

4.9 

10.2 

24.7 

52.8 

7.3 

627 

TOTAL  OBS  1 

I 

0 

799 

1284 

3483 

1482  0 

32 

MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 

TSTM3 

3.3 

15.6 

22.6 

34.4 

24.1 

270 

LIQUID 

PRECIP 

11.8 

11.3 

25.0 

35.8 

J5.2 

204 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

roo 

14.1 

5.9 

27.9 

46.5 

5.6 

426 

roc  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

13.2 

5.8 

27.9 

47.4 

5.8 

416 

TOTAL  OBS  ] 

1 

0 

462 

1011 

3608 

1656  0 

7170 

A  -  5  -  3 


USAFETAC/DS— 92/291  -  Paga  25 


onntnw  location  -a- 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  PRBQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH:  JUL 

HOURS:  ALL 

PHENOMENA 

|  CALM 

VARIABLE 

310  -  360 

001  -  080 

081  -  180 

181  -  309 

NO  OF  OBS 

rams 

2.0 

10.1 

20.6 

42.7 

24.6 

199 

LIQUID 

FRBCXP 

3.9 

10.2 

33.6 

27.3 

25.0 

128 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

6.8 

10.2 

29.7 

43.2 

10.2 

118 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

7.0 

9.6 

29.8 

43.0 

10.5 

114 

TOTAL  OBS  1 

1  269 

0 

393 

911 

3706 

2147 

0 

7426 

MONTH:  AUG 

HOURS;  ALL 

TS1M8 

3.7 

15.9 

26.8 

36.0 

17.7 

164 

LIQUID 

PRECIP 

4.8 

5.2 

25.5 

45.8 

18.7 

251 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

8.6 

5.8 

28.8 

47.5 

9.2 

326 

FOG  WITH  VIS 
C8  1/2  MILES 

8.7 

5.6 

28.9 

47.5 

9.3 

322 

TOTAL  OBS  | 

|  243 

0 

263 

1251 

3668 

1993 

0 

7418 

A  -  5  -  4 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUEHCT  OP  OCCVRRBHCBS  OF  ATMOSPHERIC  PHENClWEMA 

USAFKTAC,  ASHKVIUE  RC  VERSUS  WISH  DIRECT  I  OR  WR  B0URL7  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535 

STATION  RAMS;  VAECE  AFB 

LOT  TO  TOC:  ♦  6 

OK 

PERIOD  OF  RECORD:  JAA  82 

HOWTO:  SEP  HOURS:  ALL 

-  DEC  91 

PBSNOMDIA 

|  CALM 

VARIABLE  310  -  360 

001  -  060 

081  -  180 

181  -  309 

HO  OF  OBS 

Tarns 

2.3 

17.0 

28.1 

35.1 

17.5 

171 

liquid 

PFECIP 

3.5 

17.4 

31.5 

38.3 

9.3 

311 

FREES  IRC 

PRECIP 

nran 

PRECIP 

FOG 

8.1 

10.4 

71.5 

53.2 

6.7 

4  32 

POO  WITH  VIS 

ox  1/2  muxs 

7.9 

10.3 

21.3 

53.6 

6.9 

418 

TOTAL  OBS  j 

35S 

0  619 

1213 

3331 

1658  0 

7179 

MONTH:  OCT 

HOURS:  ALL 

TSW8 

18.2 

13.0 

46.8 

22.1 

77 

LIQUID 

PRECIP 

4.2 

19.2 

35.3 

29.7 

'1.6 

380 

FREER  IRQ 

PRECIP 

61.5 

38.5 

13 

FROZE* 

PRECIP 

42.9 

14.3 

42.9 

7 

POO 

'  7.3 

16.4 

21.4 

40.4 

14.5 

805 

POO  WITH  VIS 
OE  1/2  RILES 

6.3 

16.4 

22.3 

40.9 

14.1 

7  36 

TOTAL  OBS  | 

528 

0 

1093 

1329 

2944 

1522 

0 

7416 

A  -  5  -  5 
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OPERATING  LOCATION  ’A*  PKRCKIfTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  AIMDSPHER1C  PHENOMENA 

OSAFSTA C,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  VI HD  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  HAKE:  VANCE  APB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LSI  TO  UTCi 

♦  6 

MONTH:  NOV 

HOURS:  ALL 

PBEROMERA  | 

|  CALM 

VARIABLE 

310  -  360 

001  -  080 

081  -  180 

181  -  309 

NO  OF  OBS 

TSIMS 

10.7 

28.6 

50.0 

10.7 

28 

LIQUID 

PRBCIP 

3.1 

33.8 

33.6 

21.3 

6.3 

447 

FKBBZIRG 

PRBCIP 

56.1 

40.9 

1.5 

1.5 

66 

naan 

PRBCIP 

70.7 

18.2 

1.0 

10.1 

99 

roe 

9.0 

25.5 

25.7 

28.9 

10.9 

956 

FOG  WITH  VIS 
as  1/2  hues 

7.4 

26.8 

26.5 

27.9 

11.3 

091 

TOTAL  OSS  1 

1  480 

0 

1555 

986 

2414 

1753 

0 

7188 

MONTH:  DEC 

HOURS:  ALL 

isms 

28.6 

28.6 

42.9 

7 

LIQUID 

PRBCIP 

3.9 

19.7 

20.8 

40.6 

15.0 

360 

FREEZING 

PRBCIP 

3.6 

44.6 

43.4 

1.2 

7.2 

83 

FROZEN 

PRBCIP 

.3 

34.5 

54.5 

7.7 

3.1 

391 

FOG 

8.0 

24.7 

22.0 

30.8 

14.5 

1116 

POO  WITH  VIS 
OS  1/2  MILES 

7.3 

26.0 

23.7 

28.6 

14.4 

961 

TOTAL  OBS 

|  475 

0 

1617 

1397 

2003 

1783 

0 

7275 

A  -  5  -  6 
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OPERATING  LOCATION  ’A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMHBR:  723535 

STATIC*  NAME:  VANCE  APB 
LSI  TO  WTC:  ♦  6 

OK 

PERIOD  OF  RECORD: 
MOUTHS :  ALL 

JAN 

82  -  DEC  91 

PHENOMENA  | 

|  CALM 

VARIABLE 

310  -  360 

001  -  080 

081  -  180 

181  -  309 

NO  OF  OBS 

TSTMS 

2.2 

14.2 

25.2 

38.5 

19.8 

1426 

LIQUID 

PRECIP 

4.2 

19.1 

33.1 

33.0 

10.6 

3784 

FREEZING 

PRECIP 

4.7 

34.6 

46.4 

12.1 

2.2 

364 

FROZEN 

PRECIP 

.9 

39.8 

49.2 

7.4 

2.7 

1291 

FOG 

7.2 

18.6 

26.9 

36.5 

10.8 

8385 

FOG  WITH  VIS 
6E  1/2  MILKS 

6.6 

19.1 

27.6 

36.0 

10.7 

7670 

TOTAL  CBS  | 

|  4579 

0 

12613 

15387 

34198 

20335 

0 

87312 

A  -  5  -  7 
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PART  B 


PRECIPITATION,  SNOWFALL,  SNOW  DEPTH  SIM1ARIES 
ALL  TABLES  IN  PART  B  ARB  CREATED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  (SOD)  DATA. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  PRECIPITATION, 

SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH.  DATA  IS  SUMMARIZED  FOR  ALL  YEARS 

COMBINED.  SUMMARIES  INCLUDE  THE  PERCENT  OF  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS, 

PERCENT  OF  DAYS  WITH  NO  AMOUNTS,  PERCENT  OF  DAYS  WITH  TRACES,  AND  PERCENT 
OF  DAYS  WITH  SPECIFIED  AMOUNTS.  SUMMARIES  ALSO  PROVIDE  AN  OBSERVATION 
COURT.  A  VALUE  OF  ‘.O'  INDICATES  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN  AGGREGATE, 

AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

MONTHLY  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AND  SNOWFALL  RESPECTIVELY. 

THEY  ARE  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOUNTS,  LEAST  AMOUNTS,  MEAN,  MMBDIAN,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  AVAILABLE 
OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (»)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS 
THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MUSSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  INCOMPLETE  MONTHS/YEARS  ARE  NOT  INCLUDED 
IN  STATISTICAL  COMMUTATIONS.  NOTE:  LEAST  AMOUNTS  ARK  DERIVED  FROM  COMPLETE 
MONTHS /TEARS  ONLY.  -.00*  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH,  ‘.O'  MEANS  NO 
SNOWFALL  FOR  THE  MONTH. 

DAILY  KJOREieS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILY  REPORTED  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  YEAR- 
MONTH)  FOR  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  SNOW  DEPTH,  RESPECTIVELY.  THEY  SHOW 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOR  EACH  MONTH  AND  THE  TOTAL  NUMBER  OF  AVAILABLE  OBS¬ 
ERVATIONS  FOR  EACH  MONTH  AND  YEAR.  AN  ASTERISK  (•)  INDICATES  A  MONTH  FOR  WHICH 
LESS  THAN  90%  OP  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MUSSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  *.00*  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH, 
*.0*  MEANS  HO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH,  AND  ’O'  MEANS  IO  SNOW  DEPTH  FOR  THE  MONTH. 

SNOWFALL/ SNCW  DEPTH— FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNOW  YEAR. 

THIS  SUMMARY  GIVES  THB  FIRST  AND  LAST  OCCURRENCES  OF  SNOWFALL  AND  SNCW 
DEPTH  FOR  THB  SNOW-YEAR  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD.  FOR  THIS  SUMMARY,  THE 
SNOW-YEAR  IS  CONSIDERED  TO  RUN  FROM  1  AUGUST  TO  31  JULY.  TABLES  SUMMARIZE 
THE  DATA  BY  SNCW -YEAR,  BY  MONTH,  AND  BY  DAY.  THE  FIRST  (OR  LAST)  ENTRY  IN 
COLUMN  69  OF  AWS  FORMS  10/10A  (OR  EQUIVALENT)  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DEFINES  THB  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THB  THE  YEAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
ENTRY  IN  COLUMN  69  OTHER  THAN  *.0*  OR  "TRACE"  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST) 

MEASURABLE  SNOWFALL.  FINALLY,  THE  1Z00  GMT  ENTRY  COLUMN  70  OF  AWS  FORM  10/10A 
(OR  EQUIVALENT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH.  THB  LAST 
SNCW  DEPTH  IS  CONSIDERED  THE  LAST  SNOW  MELT.  THIS  SUMMARY  IS  NOT  PROVIDED 
WHEN  NO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVEN  POR. 
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wore  1.  I r  THE  MINIMUM  AMOUNT  RECORDS!)  IK  THE  MONTHLY  TOTALS  OR  DAILY 
EXTREMES  IS  A  TRACE,  THE  WORD  ‘TRACE'  WILL  APPEAR  IR  THE  APPROPRIATE 
COLUMN. 

WOTB  2.  TAB  LBS  INCLUDE  STATISTICAL  DATA  ONLY  WHEN  FIVE  (5)  OR  MORE 
SETS  OP  COMPLETE  MONTHS  ARB  AVAILABLE. 

ROTE  3.  THE  OBSERVATION  COUNTS  OR  THE  STATION  HISTORY  MIGHT  PROVIDE  CLUES 
AS  TO  WHY  CERTAIN  DATA  ARB  MISSING.  FOR  EXAMPLE,  ONLY  A  FEW  MISSING  OBS¬ 
ERVATIONS  MIGHT  IMPLY  MISSING  DATA  BBCAUSB  OF  EQUIPMENT  MALFUNCTION,  BUT 
MORE  THAN  SEVERAL  MISSING  OBSERVATIONS  USUALLY  MEANS  THE  STATION  IS  (OR  HAS 
BEEN)  CLOSED. 

NOTE  4.  IN  DAILY  AND  MONTHLY  AMOUNTS  SUMMARIES,  THE  LAST  ENTRY  ON  THE  PAGE 
GIVES  THE  GREATEST  AMOUNT  FOR  THE  PERIOD  OF  RECORD. 

NOTE  5.  BEFORE  JANUARY  1956,  SNOWFALL  OCCURRENCES  IN  THE  SUM1ARY  OF  DAY 
INCLUDED  HAIL. 

NOTE  6.  SNOW  DEPTH  REPORTING  TIMES  FOR  USAF,  NAVY  AND  CIVIL  STATIONS  ARE  AS  FOLLOWS: 

AIR  FORCE  NAVY  AND  NATIONAL  WEATHER  SERVICE 


THROUGH  1945: 

0800  LST 

THROUGH  JUN  1952: 

0030 

GMT 

JAN  1946  TO  MAY  1957: 

1230  LST 

JUN  1952  TO  MAY  1957: 

1230 

GMT 

JUN  1957  TO  PRESENT: 

1200  GMT 

JUN  1957  TO  PRESENT: 

1200 

GMT 

NOTE  7.  24-BOUR  PRECIPITATION  (INCLUDING  SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH)  VALUES  DERIVED 
FROM  PART  TIME  PERIODS  MAY  NOT  REFLECT  TRUB  24-BOUR  AMOUNTS.  RECORDED  AMOUNTS 
FOLLOWING  WEEKENDS  AND/OR  HOLIDAYS  FREQUENTLY  REPRESENT  AMOUNTS  MEASURED  FOR  PERIODS 
GREATER  THAN  24  HOURS.  IR  ADDITION,  24 -HOUR  AMOUNTS  MAY  NOT  REPRESENT  THE  STANDARD 
CLIMATOLOGICAL  24-HOUR  ‘MIDNIGHT  TO  MIDNIGHT*  AMOUNT.  DATA  FROM  PART  TIME  PERIODS 
MAY  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME  PRECIPITATION  EVENTS. 


CONVERSIONS: 

-  1  INCH  «  25.39998  MILLIMETERS 

-  1  MILLIMETER  *  .03937  INCHES 
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0MRMX1W  UJCATIOM  'A'  PERCENTAGE  PRBQUEHCTf  OF  OCCURRENCE  OP  PRECIPITATION  Id  INCHES 

OBAmK,  Asheville  me  man  surname  op  dat  data 


STATION  NUMBER 

:  723535 

STATION  NAME:  VANCE  APB 
LST  TO  1/rC:  *06 

OK 

PERIOD  OP 
MONTH:  ALL 

RECORD: 

HOURS 

4201-4701,4810-9110 
:  ALL 

AMOURS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

Aim 

NONE 

69.9 

68.0 

66.8 

63.7 

56.4 

60.9 

68.8 

67.9 

66.5 

72.2 

75.1 

71.4 

67.3 

TRACE 

14.2 

15.3 

13.0 

13.3 

15.5 

13.4 

11.7 

12.2 

12.1 

11.0 

10.1 

13.8 

12.9 

.01 

2.6 

1.5 

1.9 

1.6 

2.1 

1.2 

1.6 

1.4 

1.3 

.8 

1.5 

1.7 

1.6 

.02-. 05 

3.6 

3.8 

3.8 

4.0 

4.0 

4.9 

2.8 

3.5 

4.2 

2.2 

3.4 

3.6 

3.7 

.06-. 10 

2.9 

2.5 

3.0 

2.5 

3.1 

2.9 

2.5 

1.8 

2.2 

2.2 

2.1 

3.2 

2.6 

.11-. 25 

3.3 

3.9 

4.0 

4.2 

5.0 

4.2 

3.4 

4.4 

3.8 

3.0 

2.3 

2.9 

3.7 

.26-.:a 

1.8 

2.8 

3.0 

5.1 

4.7 

4.2 

3.6 

3.1 

4.0 

3.3 

2.1 

2.0 

3.3 

.51-1.00 

.9 

1.5 

3.4 

3.5 

5.2 

4.6 

3.0 

3.3 

3.0 

3.0 

1.9 

1.1 

2.9 

1.01-2.50 

.5 

.6 

1.1 

1.9 

3.5 

3.3 

2.1 

2.2 

2.3 

2.1 

1.2 

.5 

1.8 

2.51-S.OO 

.2 

.6 

.4 

.3 

.2 

.6 

.1 

.3 

J 

5.01-10.00 

.1 

.i 

.1 

.1 

.0 

10.01-20.00 

OVER  20.00 

DATS  WITH 

NBAS  AMIS 

15.9 

16.7 

20.3 

23.0 

28.1 

25.7 

19.4 

19.9 

21.3 

16.8 

14.8 

14.8 

19.7 

TOOtKL  HO.  OF 
OBSERVATIONS 

1482 

1310 

1412 

1373 

1412 

1417 

1451 

1469 

1410 

1478 

1396 

1423 

17033 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUmARY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  4201-4701,4810-9110 


LST  TO  UTC 

:  *06 

MOUTH 

:  ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUS 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

.00* 

.00* 

.00* 

3.37* 

.95 

4.75 

.33 

5.88 

5.73 

2.50 

.24 

1.60 

25.35* 

43 

.05 

.64 

.65 

1.11 

1-77 

3.45 

.54 

.65 

1.13 

.06 

2.65 

12.70* 

44 

.93 

.73 

2.85 

3.39 

1.88 

3.28 

2.48 

2.66 

4.35 

1.65 

4.72 

2.13 

31.05 

45 

.55 

.75 

2.45 

8.10 

1.05 

2.93 

3.77 

1.46 

5.55 

.38 

TRACE 

.14 

27.13 

46 

1.29 

1.85 

ft 

ft 

.88* 

1.81 

.20 

2.94 

2.50 

2.01 

2.15 

1.12 

16.75* 

47 

1.32 

1.32* 

48 

.49* 

3.71 

.13 

4.33* 

49 

5.25 

4.09 

1.43 

2.33 

5.00 

2.64 

1.59 

.99 

3.99 

2.56 

TRACE 

.48 

30.35 

50 

.45 

.35 

.28 

.53 

5.17 

2.55 

12.12 

3.85 

1.28 

.31 

.44 

.08 

27.41 

5’. 

.53 

2.35 

1.22 

3.34 

6.79 

7.63 

2.53 

.78 

3.65 

3.96 

2.05 

.01 

34.84 

52 

.65 

.98 

1.00 

2.37 

2.16 

1.23 

.23 

4.47 

.65 

TRACE 

1.88 

1.05 

17.55 

53 

.11 

1.49 

1.73 

1.95 

2.74 

4.06 

5.36 

2.10 

.75 

1.40 

1.07 

1.27 

24.03 

54 

.50 

.31 

.92 

2.80 

4.27 

1.86 

.19 

4.20 

.42 

1.55 

TRACE 

.34 

17.36 

55 

.83 

1.85 

.95 

1.00 

12.92 

5.24 

2.00 

1.74 

4.45 

3.95 

.15 

TRACE 

35.08 

56 

.10 

1.48 

.71 

.74 

1.99 

2.82 

.79 

1.45 

.54 

1.81 

.34 

.56 

13.33 

57 

.99 

1.17 

3.36 

5.47 

15.95 

7.81 

3.56 

.37 

6.14 

1.51 

2.04 

.24 

48.61 

58 

.75 

.52 

3.54 

1.90 

.55 

4-81 

3.14 

4.24 

.59 

.38 

.95 

.67 

22.04 

59 

.32 

.31 

1.20 

2.88 

5.29 

2.67 

1.99 

1.28 

6.94 

7.18 

.11 

1.69 

31.86 

60 

1.60 

3.05 

1.52 

.69 

5.56 

2.12 

6.73 

6.76 

2.39 

4.06 

TRACE* 

.15* 

34.63* 

61 

TRACK 

TRACE* 

TRACE* 

.03* 

4.54 

5.10* 

3.09* 

3.38* 

5.98* 

3.80* 

3.65* 

1.05* 

30.62* 

62 

1.52* 

.13* 

.97* 

1.95* 

.44* 

5,78* 

4.06* 

1.29* 

3.61* 

2.45* 

.80* 

1.40* 

24.40* 

63 

.14* 

.07* 

1.37* 

1.87* 

1.55 

6.16* 

10.55* 

2.47* 

2.00 

2.34 

1.42* 

.45* 

30.39* 

64 

.24* 

.34* 

.40* 

.46* 

5.58* 

1.45* 

.07* 

.65 

.59 

.25 

4.54* 

.32* 

14.89* 

65 

.59 

.77 

.46 

.95 

.34 

,08 

.70 

.35 

1.50 

.56 

TRACE 

.13 

6.43 

66 

.60 

.87 

TRACE 

1.01 

.11 

1.91 

1.08 

2.36 

.85 

.85 

TRACE 

.53 

10.25 

67 

.13 

.10 

.20 

2.43 

1.54 

3.21 

3.18 

1.23 

2.45 

.97 

.12 

.48 

16.04 

68 

.49 

.20 

36 

2.44 

3.52 

1.56 

1.46 

6.02 

.93 

1.42 

4.17 

1.42 

23.99 

69 

.49 

1.76 

3.44 

5.19 

5.62 

4.64 

.60 

3.38 

4.49 

1.71 

.02 

1.03 

32.37 

70 

.14 

.10 

2.69 

5.20 

1.34 

1.77 

2.31 

2.93 

4.18 

.98 

.05 

.80 

22.49 

71 

1.11 

1.86 

.01 

1.94 

1.28 

3.37 

2.46 

.62 

4.62 

3.46 

1.71 

1.92 

24.36 

72 

.28 

.54 

.09 

3.07 

2.82 

2.74 

3.16 

2.99 

1.35 

4.34 

2.18 

1.05 

24.61 

73 

3.30 

.42 

6.61 

3.98 

1.64 

3.24 

6.27 

1.93 

5.44 

10.56 

2.39 

1.27* 

49.05* 

74 

.86 

2.39 

3.26 

3.52 

5.94 

2.12 

1.17 

5.37 

6.48 

4.27 

3.68 

1.98 

41.04 

75 

2.82 

2.21 

2.81 

.69 

7.03 

3.27 

1.60 

1.14 

.62 

.48 

2.49 

.64 

25.80 
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OPERATING  LOCATION  'A'  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 

USAPETAC,  ASHEVILLE  DC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  4201-4701.4810-91X0 

LOT  TO  OTC:  *06  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

.02 

-23 

1.02 

5.07 

5.16 

.56 

1.51 

1  68 

3.00 

2.20 

.12 

TRACE 

20.57 

77 

.99 

.73 

.75 

9.24 

9.53 

2.49 

3.52 

3.89 

1.74 

1.01 

1.68 

.21 

35.78 

70 

.51 

2.21 

.86 

2.42 

5.73 

3.55 

1.39 

1.69 

1.40 

.48 

2.74 

.77 

23.75 

79 

1.55 

.51 

5.23 

2.70 

6.67 

2.38 

2.49 

4.80 

1.55 

1.33 

3.96 

1.03 

34.20 

00 

.77 

.68 

2.34 

4.95 

8.43 

5.84 

.04 

.34 

1.01 

2.84 

.71 

2.00 

29.95 

81 

.26 

.68 

1.68 

1.27 

2.73 

6-66 

2.96 

1.84 

2.71 

5.17 

2.06 

.22 

28.24 

02 

.23 

1.29 

1.68 

2.51 

9.82 

3.41 

4.18 

.04 

.70 

.95 

2.14 

’  .05 

28.00 

83 

1.20 

.96 

3.13 

2.33 

7.73 

4.18 

.21 

1.70 

5.11 

5.65 

1.62 

.46 

34.28 

84 

.51 

1.67 

5.81 

2.93 

.97 

1.61 

.28 

.95 

.33 

2.26 

1.38 

3.14 

21.84 

85 

1.96 

2.05 

2.59 

4.00 

1.78 

5.52 

3.67 

5.69 

5.18 

3.44 

3.46 

.39 

39.73 

86 

.00 

.56 

.20 

2.05 

4.46 

4.44 

3.15 

5.63 

7.79 

11.62 

2.96 

1.10 

43.96 

87 

1.42 

3.33 

2.94 

1.05 

8.41 

5.38 

4.02 

2.87 

4.93 

.37 

.89 

7.07 

38.68 

88 

.65 

.04 

4.26 

4.30 

3.68 

1.12 

4.74 

.49 

7.05 

1.83 

2.41 

.29 

30.86 

89 

1.14 

.88 

2.89* 

.17 

4.34 

7.38 

2.18 

6.21 

2.43 

2.90 

.03 

.51 

31.06* 

90 

1.54 

3.33 

3.12 

2.46 

3.49 

.71 

1.72 

1.32 

2.36 

1.18 

1.65 

.52 

23.40 

91 

.33 

.03 

1.25 

1.86 

4.12 

5.49 

4.09 

2.90 

2.00 

3.27 

25.34* 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U8APKYAC,  ASHEVILLE  RC 


TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUM4ARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LET  TO  UTC:  *06 


PERIOD  OP  RECORD:  4201-4701,4810-9110 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 


JAN 


MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


LEAST 

.00 

.03 

TRACE 

.17 

.11 

.08 

.04 

.04 

.33 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

6.43 

GREATEST 

5.25 

4.09 

8.61 

9.24 

15.95 

7,81 

12.12 

6.76 

7.79 

11.62 

4.72 

3.14 

49.05 

MEAN 

.89 

1.22 

2.04 

2.82 

4.47 

3.38 

2.60 

2.59 

2.94 

2.50 

1.50 

.93 

27.60 

MSDXJUV 

.65 

.87 

1.68 

2.44 

4.20 

3.07 

2.39 

1.93 

2.41 

1.76 

1.62 

.66 

27.41 

SD 

.961 

1.001 

1.774 

1.929 

3.389 

1.909 

2.207 

1.898 

2.162 

2.442 

1.368 

.824 

9.149 

TOTAL  OBS 

1«S2 

1310 

1412 

1373 

1412 

1417 

1451 

1469 

1410 

1478 

1396 

1423 

17033 

THE  GREATEST  VALUE  OF  15.95  OCCURRED  ON  05/57 


NOTE:  *THK  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTE  WITH  LESS  THAN  90%  OP  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  !*C 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  4201-4701,4810-9110 


LST  TO  UTC: 

♦06 

MONTH : 

:  ALL 

HOURS :  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JUK 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

.00* 

.00* 

.00* 

2.51* 

.53 

1.26 

.17 

2.60 

1.98 

1.28 

.13 

.44 

2.60* 

43 

.04 

.64 

.25 

.40 

.93 

2.40 

.51 

.21 

.47 

.06 

1.06 

2.40* 

44 

.35 

.39 

1.00 

.91 

1.04 

1.44 

.85 

.09 

3.77 

.67 

2.80 

1.56 

3.77 

45 

.23 

.34 

.87 

3.09 

.43 

1.39 

1.00 

.68 

1 .56 

.30 

TRACE 

.06 

3.09 

46 

.49 

1.00 

* 

* 

.60* 

.95 

.10 

2.87 

1.56 

1.05 

1.03 

.94 

2.87* 

47 

1.20 

1.20* 

48 

.49* 

2.05 

.07 

2.05* 

49 

1.47 

2.48 

.80 

.80 

1.41 

1.18 

.59 

.55 

2.31 

.68 

TRACE 

.41 

2.48 

50 

.12 

.19 

.20 

.32 

1.70 

1.28 

5.68 

1.11 

.77 

.31 

.24 

.07 

5.68 

51 

.20 

.80 

.48 

1.15 

1.40 

3.10 

1.73 

.26 

.88 

.62 

1.06 

.01 

3.10 

52 

.36 

.75 

.71 

.86 

1.08 

.98 

.10 

1.54 

.63 

TRACE 

.60 

.46 

1.54 

53 

.10 

.52 

.86 

1.22 

1.19 

2.43 

1.95 

.67 

.70 

.42 

.76 

1.07 

2.43 

54 

.50 

.23 

.71 

1.40 

2.12 

.65 

.11 

1.45 

.18 

.67 

TRACE 

.19 

2.12 

55 

.45 

1.35 

.42 

.23 

2.15 

2.63 

1.04 

.79 

1.23 

2.29 

.15 

TRACE 

2.63 

56 

.04 

.38 

.65 

.40 

.68 

1.32 

.27 

.61 

.54 

1.04 

.32 

.36 

1.32 

57 

.69 

.53 

.75 

1.19 

6.79 

1.92 

2.12 

.35 

3.36 

.58 

.68 

.24 

6.79 

58 

.55 

.29 

1.03 

.43 

.29 

1.97 

1.42 

1.30 

.15 

.37 

.87 

.35 

1.97 

59 

.17 

.16 

.62 

1.44 

1.59 

1.24 

.99 

.72 

2.09 

1.93 

.06 

.62 

2.09 

60 

.92 

1.06 

.35 

.22 

2.09 

1.34 

2.71 

2.47 

1.47 

1.78 

TRACE* 

.07* 

2.71* 

61 

TRACK 

TRACE* 

TRACE* 

-02* 

1.66 

1.73* 

1.85* 

1.92* 

3.30* 

1.51* 

2.67* 

.76* 

3.30* 

62 

.66* 

.11* 

.91* 

.62* 

.37* 

1.97* 

1.50* 

1.11* 

1.38* 

.66* 

.41* 

.66* 

1.97* 

63 

.10* 

.07* 

.99* 

1.23* 

.76 

4.27* 

5.82* 

1.12* 

1.18 

2.27 

.92* 

.30* 

5.82* 

64 

.24* 

.22* 

.34* 

.45* 

3.63* 

.94* 

.07* 

.41 

.32 

.18 

2.00* 

.26* 

3.63* 

65 

.23 

.34 

.16 

.75 

.34 

.04 

.42 

.31 

.90 

.56 

TRACE 

.09 

.90 

66 

.28 

.48 

TRACE 

.91 

.11 

1.14 

.70 

.85 

.42 

.60 

TRACE 

.20 

1.14 

67 

.13 

.08 

.08 

1.00 

.68 

1.24 

1.25 

l.ii 

1.13 

.44 

.07 

.10 

1.25 

68 

.17 

.10 

.22 

1.51 

1.55 

1.36 

.98 

1.97 

.38 

1.01 

1.64 

.70 

1.97 

69 

.40 

.74 

1.27 

2.29 

1.62 

2.24 

.37 

.66 

2.92 

.52 

.01 

.65 

2.92 

70 

.07 

.10 

.93 

1.96 

1.23 

.92 

1.17 

1.69 

2.55 

.80 

.03 

.72 

2.55 

71 

.67 

1.49 

.01 

.59 

.62 

1.02 

1.01 

.36 

2.01 

1.07 

1.68 

1.33 

2.01 

72 

.18 

.36 

.05 

1.68 

1.40 

1.07 

1.10 

.90 

.52 

1.52 

.88 

.35 

1.68 

73 

1.19 

.20 

2.00 

.96 

.80 

1.06 

1.67 

1.67 

2.32 

9.30 

1.22 

.70* 

9.30* 

74 

.61 

1.83 

1.62 

1.61 

1.66 

.96 

.43 

2.12 

3.51 

1.07 

2.05 

.72 

3.51 

75 

1.90 

.92 

.73 

.36 

2.28 

1.18 

.38 

.50 

.33 

.48 

1.13 

.22 

2.28 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  l*C 


EXTREME  DAILY  PRECIPITATION  AMOUNTS  IS  INCHES 
FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  4201-4701,4810-9110 
MONTH:  ALL  BOORS:  ALL 


JAH 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

.01 

.13 

.37 

1.35 

1.86 

.26 

.46 

.52 

1.39 

1.46 

.12 

TRACE 

1.86 

.34 

.49 

.40 

7.01 

3.80 

1.51 

1.61 

1.29 

.37 

.63 

1.17 

.14 

7.01 

.20 

1.67 

.29 

1.25 

2.40 

1.53 

.82 

.99 

1.11 

.48 

.85 

.62 

2.40 

.73 

.35 

2.06 

.75 

3.40 

1.01 

.98 

1.49 

.86 

.70 

3.26 

.90 

3.40 

.42 

.60 

1.45 

2.79 

3.42 

2.88 

.04 

.28 

.70 

2.25 

.59 

1.78 

3.42 

.16 

.35 

.71 

.65 

1.71 

2.20 

1.26 

1.08 

1.75 

1.30 

.49 

.12 

2.20 

.07 

.72 

1.14 

1.00 

3.08 

1.24 

1.96 

.04 

.48 

.95 

.91 

.28 

3.08 

.36 

.48 

.90 

.93 

3.79 

1.28 

.21 

1.70 

3.00 

1.88 

.60 

.10 

3.79 

.22 

.65 

1.82 

1.06 

.49 

.49 

.08 

.48 

.28 

.93 

1.14 

1.92 

1.92 

1.38 

.75 

1.17 

1.13 

.73 

1.61 

1.65 

2.41 

1.08 

1.32 

3.17 

.25 

3.17 

.00 

.43 

.08 

.90 

1.46 

1.44 

1.12 

2.51 

4.28 

6.03 

2.12 

.35 

6.03 

.61 

.66 

1.22 

.41 

2.42 

1.57 

1.80 

1.36 

1.75 

•  ii 

.36 

1.39 

2.42 

.30 

.04 

1.61 

1.21 

3.24 

.88 

3.33 

.34 

4.60 

.81 

1.07 

.26 

4.60 

.56 

.50 

2.09* 

.17 

.78 

1.31 

.67 

2.43 

1.03 

1.28 

.03 

.39 

2.43* 

1.29 

1.23 

.90 

.69 

.89 

.66 

.81 

.98 

.71 

.54 

1.23 

.17 

1.29 

.21 

.03 

.74 

.44 

.82 

2.84 

2.75 

1.54 

.61 

1.42 

2.84* 

GREATEST 

1.90 

2.48 

2.09 

7.01 

6.79 

4.27 

5.82 

2.87 

4.60  9.30 

3.26 

1.92 

9.30 

TOTAL  OBS 

1482 

1310 

1412 

1373 

1412 

1417 

1451 

1469 

1410  1478 

1396 

1423 

17033 

THE  GREATEST  VALUE  OF  9.30  OCCURRED  ON  10/10/73 

NOTE:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90\  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USATETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOWFALL  IN  INCHES 
FROM  SIM4ARY  OF  DAY  DATA 


STATIC*  NUMBER:  723535 

STATION 

LST  TO 

IW HE:  VANCE  AFB 

UTC:  +06 

OK 

PERIOD  OP 

MONTH:  ALL 

RECORD: 

HOURS 

4601-4701 

:  ALL 

,4810 

-9110 

AMOUNTS 

(INCHES) 

JAN 

FEB 

KAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ROHR 

81.6 

84.7 

91.3 

98.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

93.9 

88.0 

94.8 

TRACE 

11.4 

8.9 

5.8 

1.2 

.1 

.3 

4.4 

7.7 

3.3 

0. 1-0.4 

2.1 

1.6 

.9 

.5 

.8 

.5 

0. 5-1-4 

2.8 

2.1 

.7 

.i 

.1 

.3 

1.8 

.6 

1.5-2. 4 

1.0 

1.1 

.6 

.5 

1.1 

.4 

2.5-3. 4 

.5 

.8 

.2 

•i 

.2 

.2 

.2 

3. 5-4. 4 

.1 

.2 

.2 

a 

.2 

.2 

•i 

4. 5-6. 4 

.4 

.3 

.4 

.2 

.1 

6.5-10.4 

.1 

.2 

.1 

.0 

10.5-15.4 

1 

15.5-25.4 

25.5-50.4 

OVER  50.4 

DAYS  WITH 

MBAS  AMTS 

7.0 

6.4 

3.0 

.2 

.1 

1.7 

4.3 

1.9 

TOTAL  »0.  OP 
OBSERVATIONS 

1363 

1210 

1304 

1271 

1322 

1300 

1329 

1352 

129aJ 

1354 

1280 

1299 

15678 
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OPERATING  LOCATION  A' 

usa/ttac,  asbkvillk  nc 


TOTAL  HOmmt  SNCWTAU.  AMDUKTS  IN  INCHES 
FROM  SW94ART  CP  DAT  DATA 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  C*  PERIOD  OF  RECORD:  4601-4701 .4*10-9110 


LST  TO  UTC 

:  *06 

MONTH 

:  ALL 

HOURS:  A.LL 

TEAR 

JAN 

PEB 

KAR 

APR 

HAT 

Jim 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

46 

TRACE 

1.2 

• 

* 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

1.2* 

47 

9.8 

9.8* 

46 

.0- 

3.3 

TRACE 

3.3* 

49 

17.4 

TRACE 

.7 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

20-1 

SO 

1.0 

TRACE 

2.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.6 

3.6 

51 

1.5 

5.1 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.1 

.  1 

8 . 8 

52 

6.5 

6.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.1 

15.0 

53 

2.0 

4.6 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  .0 

.0 

2.0 

TRACE 

8.6 

54 

1.4 

TRACE 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

2.9 

55 

2.0 

TRACE 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 .5 

TRACE 

4.9 

56 

.4 

9.2 

.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

10.2 

57 

.9 

.4 

.6 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

.0 

1.9 

56 

.8 

2.4 

7.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

8.5 

19.6 

59 

2.3 

1.6 

1-0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

TRACE 

7.3 

60 

3.9 

10.4 

4.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE* 

TRACE* 

18.8* 

61 

.0 

.0* 

TRACE* 

.0* 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

2.0* 

2.0* 

62 

13.5* 

TRACE* 

.0* 

.0" 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

2.2* 

15.7* 

63 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0 

.0* 

5.7* 

5.7* 

64 

TRACE* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0- 

.0* 

.0* 

.0 

.0 

.0 

TRACT 

1.3* 

1.3* 

65 

2.0 

1.5 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.5 

66 

5.1 

3.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.8 

12.9 

67 

1.0 

.8 

TRACE 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

1.9 

5.7 

66 

TRACE 

3.7 

2.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1 .0 

2.4 

10.0 

69 

TRACE 

4.9 

/.I 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

14.1 

70 

1.2 

TRACE 

13.1 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

15.3 

71 

TRACE 

9.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.5 

2.5 

15.9 

72 

3.0 

5.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.6 

3.5 

17.3 

73 

7.4 

1.0 

.0 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4  .  C  * 

15.6* 

74 

1.0 

2.0 

2-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

i.i 

8.1 

75 

5.4 

13.7 

5.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

3.7 

29.6 

76 

.2 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1  .3 

TRACE 

1.5 

77 

5.0 

4.7 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

9.7 

78 

4.5 

9.9 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4.2 

18.6 

79 

9.0 

TRACE 

TRACE 

4.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

13.4 

80 

TRACE 

5.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

5.2 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFRAC,  ASHEVILLE  AC 


TOTAL  MONTHLY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


5TATIOB  ouniR:  723535  STATION  SAMS:  VANCE  ARB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  4601-4701,4610-9110 


LST  TO  UTC 

:  »06 

MOUTH: 

:  ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUH 

Jin, 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

SI 

TRACE 

.4 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACB 

2.4 

82 

.6 

11.5 

.3 

TRACB 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

12.4 

S3 

5.4 

5.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

5.1 

18.8 

84 

3.3 

TRACE 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACB 

1.8 

6.1 

85 

1.8 

1.8 

TRACB 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACB 

6.0 

9.6 

86 

.0 

4.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACK 

TRACE 

.0 

TRACB 

4.9 

87 

11.4 

4.3 

TRACB 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACB 

9.0 

24.7 

88 

10.1 

TRACK 

12.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.3 

26.1 

89 

TRACK 

TRACE 

.0* 

TRACB 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.1 

9.1* 

90 

TRACE 

1.3 

1.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.0 

5.3 

91 

TRACE 

TRACE 

TRACB 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1 .0* 

LEAST 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

UVKikfi 

17.4 

13.7 

13.1 

4.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACB 

1.0 

5.6 

9.1 

29.6 

HEAR 

3.0 

3.4 

1.8 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACB 

TRACE 

.8 

2.0 

11.3 

MS7IAN 

1.5 

1.9 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.7 

9.7 

SD 

3.885 

3.739 

3.259 

.819 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.154 

1.316 

2.661 

7.258 

TOTAL  CBS 

1363 

1210 

1304 

1271 

1322 

1300 

1329 

1352 

1294 

1354 

1280 

1299 

15678 

THE  GREATEST  VALUE  OF  17.4  OCCURRED  ON  01/49 

NOTES  ‘THE  VALUE  IS  BASED  OB  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


EOTRaffi  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMtARr  OP  DAT  DATA 


STATION  NtMBKR:  723535  STATION  NAME:  VANCB  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  4601-4701,4810-9110 

LST  TO  UTCt  +06  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ANNUA 

46 

TRACE 

1.2 

ft 

* 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

1.2* 

47 

9.0 

48 

.0* 

3.3 

TRACE 

9.0* 

3.3* 

49 

5.9 

TRACE 

.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2,0 

5.9 

50 

1.0 

TRACE 

2.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.6 

2.0 

51 

1.5 

3.4 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.5 

.1 

3.4 

52 

3.6 

5.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.1 

5.5 

53 

1.0 

2.9 

TRACE 

TRACK 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

TRACE 

2.9 

54 

1.2 

TRACE 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.2 

55 

2.0 

TRACE 

1.4 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

TRACE 

2.0 

56 

.2 

3.8 

.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.S 

57 

.4 

.4 

.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

.0 

.4 

58 

.5 

2.1 

3.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

4.6 

4.6 

59 

2.0 

1.6 

3.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TRACE 

3.0 

60 

1.6 

5.9 

3.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE* 

TRACK* 

5.9* 

61 

.0 

.0* 

TRACE* 

.0* 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

2.0* 

2.0* 

62 

6.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

2.2* 

6.0* 

63 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0 

.0* 

5.0* 

5.0* 

64 

TRACE* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1 .3* 

1.3* 

65 

1.0 

1.5 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

66 

2.8 

2.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

2.8 

67 

1.0 

.8 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

.8 

2.0 

68 

TRACK 

2.0 

2.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

2.4 

2.4 

69 

TRACE 

3.2 

5.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

5.0 

70 

.6 

TRACE 

6.0 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

6.0 

71 

TRACE 

9.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.5 

1.9 

9.6 

72 

2.0 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.7 

3.5 

3.7 

73 

3.0 

1.0 

.0 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

4-0* 

4,0* 

74 

1.0 

2.0 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.1 

3.1 

75 

5.4 

8.0 

3.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.7 

2.4 

8.0 

76 

.1 

TRACK 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

TRACE 

1.3 

77 

1.4 

4.7 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

4.7 

78 

1.2 

3.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

3.0 

79 

3.0 

TRACE 

TRACE 

4.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.0 

4.0 

80 

TRACE 

2.2 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.p 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

2.2 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U3APETAC,  ASHEVILLE  NC 


EXTREME  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  III  INCHES 
FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 


STATION  NUMBER :  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD :  4601-4701,1610-9110 


LST  TO  UTC 

:  *06 

MONTH 

:  ALL 

HOURS: 

ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

SI 

TRACE 

.4 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

62 

.4 

6.9 

.3 

TRACS 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

6.9 

03 

3.1 

4.6 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

2.4 

4.6 

84 

2.2 

TRACK 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.3 

2.2 

85 

1.4 

1.8 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.0 

3.0 

86 

.0 

3.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

.0 

TRACE 

3.9 

87 

5.8 

2.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

6.0 

6.0 

88 

7.1 

TRACE 

5.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

.3 

7.1 

89 

TRACE 

TRACE 

.0* 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.0 

7.0* 

90 

TRACE 

.8 

1.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.0 

1.0 

91 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

1 .0* 

GREATEST 

9.0 

9.6 

6.0 

4.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.0 

3.7 

7.0 

9.6 

TOTAL  0B3 

1363 

1210 

1304 

1271 

1322 

1300 

1329 

1352 

1294 

1354 

1280 

1299 

15678 

THB  GREATEST  VALUE 

OF 

9.6 

OCCURRED  ON 

02/21/71 

NOTE:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  SHOW  DEPOT  IH  INCHES 
FROM  SUJTtARY  OF  DAT  DATA 


STATION  NUMBER 

:  723535 

STATION  NAME:  VANCE  APB  OK 

LST  TO  UTC:  +06 

PERIOD  OF 

MONTH:  ALL 

RECORD: 

HOURS 

4201-4701 , 4810- 
:  ALL 

9110 

AMOUNTS 

(INCHBS) 

JAN 

FEB 

KAR 

APR 

KAY 

Jim 

jin* 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

honk 

77.3 

83.6 

94.5 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.1 

87.1 

95.0 

TRACE 

8.1 

5.9 

2.2 

.2 

.1 

1.9 

5.0 

1.9 

1 

5.2 

2.7 

1.5 

.1 

.4 

2.6 

1.0 

2 

3.6 

3.0 

.8 

.4 

3.0 

.9 

3 

2.3 

1.8 

.4 

.1 

1.2 

.5 

4-6 

2.5 

2.4 

.6 

.1 

.9 

.5 

7-12 

1.1 

.5 

.2 

.1 

13-24 

25-36 

37-48 

49-60 

61-120 

OVER  120 

OATS  WITH 

MBAS  AMTS 

14.7 

10.4 

3.3 

.1 

i.i 

7.9 

3.1 

TOTAL  NO.  OF 
OBSERVATIONS 

1465 

1314 

1420 

1391 

1414 

1420 

1453 

1476 

1414 

1476 

1403 

1409 

17055 
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OPERATIRC  LOCATION  'A' 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  EC 


EXTREME  DAILY  SHOW  DEPTH  AUGUSTS  lit  I  ACHES 
FROM  SUM4ARY  OF  DAY  DATA 


STATIC*  HUMS  BP:  723535  STATIOH  NAME:  VAHCB  AFB  OK  PERIOO  OF  RECORD:  4201-4701,4810-9110 


LST  TO  UTC 

♦06 

MONTH: 

ALL  HOURS :  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

jum 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

0* 

0* 

0* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4* 

43 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

6* 

44 

4* 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5* 

45 

2* 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0* 

3* 

46 

0 

1 

0* 

* 

0* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1* 

47 

7 

7* 

48 

0* 

3 

0 

3* 

49 

6 

1  TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

50 

TRACE 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

1 

51 

TRACE 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

TRACE 

6 

52 

3 

3  TRACK 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  TRACE 

2 

3 

53 

1 

2 

0 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

TRACE 

2 

54 

i 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

1 

55 

1  TRACE 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

56 

TRACE 

5  TRACE 

0 

0 

•5 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

5 

57 

TRACE 

1  TRACE 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

58 

1 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

6 

59 

4 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  TRACE 

0 

4 

60 

2 

6 

5 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

0* 

0* 

0* 

6* 

61 

0  TRACE* 

0* 

0* 

0 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0 

i* 

1* 

62 

5* 

0* 

0* 

0* 

0* 

o* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

2* 

5* 

63 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0 

0* 

0* 

0* 

0 

0 

0* 

4* 

«* 

64 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0 

0 

0 

0 

i* 

1* 

65 

1 

2  TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

66 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

67 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

2 

68 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3 

69 

TRACE 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

70 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

71 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  TRACE 

1 

10 

72 

2 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

5 

73 

5 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4* 

5* 

74 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  TRACE 

3 

3 

75 

2 

9 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

9 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  HC 


EXTRHffl  DAILY  SNOW  DEPTH  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  723535 


STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 
LST  TO  UTC:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  4201-4701, 4810-9110 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 


JAN 


MAR 


APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


ANNUAL 


76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 


TRACS 

3 

3 

4 

TRACE 

0 

1 

3 

3 

1 

0 

10 

12 

0 

0 


0 

1 

5 

3 

3 

0 

7 

5 

O 

2 

5 

2 

TRACE 

0 

1 


O 

0 

TRACE 

0 

1 

2 

TRACE 

0 

TRACE 

0 

0 

0 

2 

O* 

1 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 


TRACE 

0 

0 

o 

0 

0 

TRACE 

2 

0 

0 

0 

TRACE 

4 

0 

0 


0 

0 

2 

0 

0 

TRACE 

TRACE 

3 

2 

2 

0 

7 

1 

6 

2 


TRACE 

3 
5 

4 

3 

2 

7 

5 
3 
2 

5 

10 

12 

6* 

2 


GREATEST 


12* 


10* 


5* 


1* 


0* 


0*  TRACE* 


12* 


TOTAL  OBS 


1465 


1314 


1420 


1391 


1414 


1420 


1453 


1476 


1414 


1476 


1403 


1409 


17055 


THE  GREATEST  VALUE  OF  12  OCCURRED  ON  01/07/88 

NOTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  904  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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operating  locattc n  'A' 
osa ranc,  ashbvills  hc 


FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNOW-YEAR 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

STATION  HUMBER:  723535  STATION  HAMS:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  4201-4701,4810-9110 


SHOW- YEAR: 

1  AUG  -  31  JUL 

FIRST 

FIRST 

FIRST 

UST 

LAST 

LAST 

SNOWFALL 

MEASURABLE 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

MEASURABLE 

MEASURABLE 

SHOW- YEAR 

SNOWFALL 

StKM  DEPTH 

SNOWFALL 

SNOW  DEPTB 

42  - 

43 

DEC  07 

MAR  06 

43  - 

44 

DEC  28 

MAR  29 

44  - 

45 

JAN  28 

MAR  01 

45  - 

46 

JAR  11 

FEB  13 

FEB  13 

FEB  13 

FKB  13 

FEB  14 

46  - 

47 

NOV  25 

JAR  02 

JAH  02 

JAH  16 

JAN  16 

JAN  16 

48  - 

49 

NOV  19 

NOV  28 

NOV  28 

APR  02 

MAR  09 

FEB  01 

49  - 

50 

DEC  08 

DEC  21 

DEC  21 

APR  01 

MAR  02 

MAR  03 

50  - 

51 

NOV  03 

DEC  05 

FEB  14 

APR  11 

FEB  IS 

FEB  17 

51  - 

52 

OCT  31 

NOV  01 

NOV  02 

MAR  21 

FEB  25 

FEB  26 

52  - 

53 

NOV  09 

NOV  25 

DEC  25 

APR  IS 

FEB  24 

FEB  24 

53  - 

54 

NOV  06 

NOV  21 

NOV  22 

MAR  13 

MAR  02 

MAR  02 

54  - 

55 

DEC  12 

DEC  28 

DEC  29 

MAR  25 

MAR  21 

MAR  22 

55  - 

56 

NOV  15 

BOV  30 

DEC  01 

APR  09 

MAR  15 

FEB  08 

56  - 

57 

DEC  06 

JAB  25 

FEB  23 

APR  12 

MAR  25 

FEB  24 

57  - 

58 

OCT  25 

JAR  14 

JAN  21 

MAR  17 

MAH  17 

MAR  18 

58  - 

59 

NOV  26 

NOV  27 

NOV  28 

APR  08 

MAR  05 

MAR  06 

59  - 

60 

NOV  05 

NOV  05 

JAN  06 

MAR  17 

MAR  15 

MAR  09 

60  - 

61 

NOV  09 

MAR  31 

61  - 

62 

DEC  08 

DEC  08 

DEC  12 

FEB  26 

JAN  18 

JAN  24 

62  - 

63 

DEC  26 

DEC  26 

DEC  26 

FEB  28 

DEC  26 

DEC  28 

63  - 

64 

DEC  10 

DEC  11 

DEC  12 

MAR  25 

DEC  23 

DEC  24 

64  - 

65 

NOV  18 

DEC  03 

DEC  04 

MAR  25 

MAR  01 

FEB  24 

65  - 

66 

JAN  16 

JAN  19 

JAH  19 

FEB  21 

FEB  14 

FEB  15 

66  - 

67 

NOV  01 

DEC  22 

DEC  23 

MAR  18 

FEB  16 

FEB  17 

67  - 

68 

OCT  30 

NOV  20 

NOV  28 

MAR  22 

MAR  22 

MAR  22 

68  - 

69 

NOV  27 

NOV  27 

DEC  27 

MAR  24 

MAR  14 

MAR  15 

69  - 

70 

DEC  28 

DEC  29 

DEC  29 

APR  04 

APR  04 

MAR  28 

70  - 

71 

NOV  14 

FEB  04 

FEB  21 

FEB  28 

FEB  22 

FEB  25 
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OFERATIRC  LOCATION  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


FIRST  MID  LAST  DAYS  OF  OCCURKEHCB  BY  SHOW- YEAR 
FROM  SUN4ARY  OF  DAY  DATA 


saxicm  HIMBBX:  723535  STAXIOH  RAMS:  VANCE  AFB  OK 


PERIOD  OP  RECORD:  4201-4701, 4810-9110 
SNOW-YEAR:  1  AUQ  -  31  JUL 


SHOW- YEAR 

FIRST 

SNOWFALL 

FIRST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

FIRST 

MEASURABLE 
SNOW  DEPTH 

LAST 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOW  DEPTH 

71  - 

72 

ROW  22 

NOV  22 

DEC  03 

FEB  11 

FEB  11 

FEB  13 

72  - 

73 

NOV  17 

MOV  17 

HOV  19 

APR  09 

APR  08 

APR  08 

73  - 

74 

NOV  20 

DEC  19 

DEC  19 

MAR  23 

MAR  20 

MAR  21 

74  - 

75 

NOV  29 

DBC  11 

DBC  11 

MAR  28 

MAR  28 

MAR  04 

75  - 

76 

ROW  25 

NOV  25 

HOV  26 

MAR  15 

JAR  07 

DEC  30 

76  - 

77 

NOV  04 

NOV  11 

JAN  02 

MAR  04 

FEB  26 

FEB  26 

77  - 

78 

NOV  08 

JAR  16 

JAN  17 

MAR  08 

FEB  20 

FEB  22 

78  - 

79 

NOV  16 

DEC  08 

DEC  08 

APR  03 

APR  03 

FEB  11 

79  - 

80 

NOV  07 

NOV  10 

FEB  08 

MAR  01 

FEB  29 

MAR  01 

80  - 

81 

NOV  17 

FEB  10 

MAR  08 

MAR  07 

MAR  07 

MAR  08 

«1  - 

82 

DEC  22 

JAR  06 

JAR  07 

APR  09 

MAR  05 

F7“R  16 

82  - 

83 

NOV  23 

JAR  18 

JAR  19 

MAR  23 

MAR  19 

FEB  09 

83  - 

84 

NOV  23 

NOV  23 

NOV  23 

MAR  31 

MAR  19 

JAN  22 

84  - 

85 

NOV  18 

DEC  04 

DEC  05 

MAR  31 

FEB  04 

FEB  08 

85  - 

86 

NOV  27 

DBC  10 

DEC  11 

FEB  28 

FEB  10 

FEB  15 

86  - 

87 

SEP  11 

JAR  08 

JAR  09 

MAR  29 

FEB  19 

FEB  17 

87  - 

88 

NOV  18 

DEC  14 

DEC  14 

MAR  29 

MAR  17 

MAR  19 

88  - 

89 

NOV  19 

NOV  19 

NOV  20 

APR  09 

DEC  11 

DEC  12 

89  - 

90 

DBC  06 

DBC  07 

DEC  08 

APR  05 

MAR  24 

MAR  25 

90  - 

91 

BOV  04 

DEC  21 

DEC  21 

MAR  15 

DEC  30 

JAN  01 

91  - 

92 

OCT  31 

OCT  31 

OCT  31 

OCT  31 

MEDIAN-DATE  NOV  18 


DEC  08 


DEC  21 


MAR  23  MAR  01  FEB  24 
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AA 
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PART  C 


SURFACE  WIND  SIMUUUES 


PEAK  WINDS. 

THESE  TABLES  ABE  CREATED  FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA.  SPEEDS  ARE  IN  KNOTS. 

DIRECTIONS  ARE  TO  16  COMPASS  POINTS  FROM  THE  BEGINNING  OF  PERIOD  OF  RECORD 
THROUGH  JURE  1968,  BUT  IN  JULY  1968,  ALL  STATIONS  EXCEPT  THOSE  OF  THB  NATIONAL 
WEATHER  SERVICE  STARTED  RECORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  BACH  YEAR  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  GIVER:  THE  GREATEST  MONTHLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  AND  THE  DATE  OF  THE  ABSOLUTE 
PEAK  WIND  RECORDED  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AN  ASTERISK  (•)  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAR  90%  OP  THB  DATA  ARB  AVAILABLE.  AH 
ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

PEAK  WINDS — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA.  DATA  IS  SUMMARIZED  BY  MONTH,  FOR  ALL 
TEARS  COMBINED,  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS.  THE  1-4  KNOT  SPEED  GROUP 
INCLUDES  CALM  WINDS.  IF  THB  PEAK  WIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  ’CALM,*  THAT  COUNT  GOES  INTO  THB  *1-4  KNOT"  CATEGORY.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  MEDIANS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS.  THE  VALUES  IN  THIS  SUMMARY 
ACCOUNT  FOR  A  PEAK  WIND  BEING  RECORDED  FOR  EACH  DAY  OF  EACH  MONTH. 

WIND  DIRECTION  VS  WIND  SPEED — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  ARE  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  THEY  SUMMARIZE 
THB  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3 -HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTS  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED}. 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBI  RED) . 

THESE  TABLES  GIVE  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  THE  PERCENT  OCCURRENCE 

FREQUENCY  (POP)  FOR  ELEVEN  WIND  SPEED  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIND  DIRECTION 
SECTORS  GIVEN  IN  30  DEGREE  INCREMENTS.  ’CALM’  AND  ’VARIABLE’  WINDS  ARE 
GIVEN  SEPARATELY.  CARDINAL  WIND  DIRECTIONS  (N,E,S,W)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PERCENTAGES,  MEANS,  AND  MEDIANS  FOR  EACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS¬ 
ERVATION  COUNTS,  ARE  PRINTED  BELCW  EACH  SUMMARY. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CEILING/VISIBILITY  CONDITIONS.  THESE  CONDITIONS  ARE: 

WHEN  THE  VISIBILITY  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/Z  MILES  (0800  MITERS) 

THE  CEILING  MUST  BB  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAN  1500  FEET. 

IF  THIS  CONDITION  IS  NOT  MET,  THEN  TOE  FOLLOWING  CONDITION  IS  TESTED: 

WHEN  TOE  CEILING  IS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THB  VISIBILITY  MUST 
BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  1/2  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS). 


CONVERSION:  1  KNOT  -  .514791  METERS  PER  SECOND 
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OFKRATIIHJ  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 
FROM  SUmARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOO  OF  RECORD:  4601-6010,6305-6310,6511-9110 


LST  TO  UTC:  <06 

MONTH:  ALL 

HOURS: 

ALL 

TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

46 

1  HUE 

44 

NW 

40 

* 

* 

ft 

N 

58 

WNW  32 

SSE 

39 

NNB 

55 

SW 

37 

NNW 

44 

SW 

42 

N  *58 

47 

1  WSW  49 

WSW* 49 

48 

ft 

ft 

NW 

*54 

NW  *54 

49 

!tHE»43 

SSVM7 

HKWM2 

w 

*53 

NNW 

47 

S 

40 

N  41 

NNE 

32 

WNW 

43 

WSW 

72 

NNW 

49 

WSW 

40 

WSW* 72 

50 

SSW 

38 

SSW  45 

SSW 

51 

NW 

47 

ESE 

56 

SW 

56 

WSW  53 

NNW 

43 

SSB*27 

SSW 

35 

N 

41 

N 

*43 

ESE*56 

51 

SSW*36 

NNX*39 

IHIW*49 

SW 

44 

W 

*49 

WSW 

78 

NNE*40 

NW 

49 

SSW 

50 

WNW 

41 

ssw 

38 

WNW 

47 

WSW*78 

52 

SSW 

40 

IfW 

40 

WSW 

48 

NNW 

43 

SSB 

42 

WSW 

53 

NNW  43 

NNE 

47 

NNE 

43 

WNW 

38 

WNW 

49 

8SW 

34 

WSW  53 

53 

NNB 

42 

NNW 

51 

w 

40 

w 

41 

SSW 

50 

If 

69 

NNB  47 

SSE 

43 

SSB 

41 

NNW 

32 

WSW 

30 

NNW 

36 

N  69 

54 

NNW 

49 

www 

51 

WSW 

49 

SW 

40 

w 

52 

SSW 

44 

WNW  38 

SSW 

58 

SSW 

62 

NE 

43 

SSE 

44 

W 

51 

SSW  62 

55 

SSW 

41 

If 

43 

NNB 

43 

WHW 

45 

SSW 

50 

NW 

64 

SSW  32 

WHW 

37 

WHW 

32 

NNW 

45 

N 

45 

SW 

46 

NW  64 

56 

WWW 

39 

NW 

53 

NNW 

44 

ESE 

54 

SSW 

43 

NE 

39 

WSW  50 

ESE 

49 

NNW 

48 

SE 

47 

NW 

42 

NNE 

37 

ESE  54 

57 

s 

42 

N 

42 

NNW 

43 

IfW 

49 

E 

60 

N 

55 

NW  57 

NNW 

35 

NNW 

42 

NNW 

45 

NNW 

45 

NNW*45 

E  *60 

58 

NNW  47 

NNW 

56 

WHW 

30 

W 

45 

S 

43 

NNW 

43 

HE  50 

w 

32 

NNB 

44 

NNB 

31 

W 

57 

NNE 

37 

W  57 

59 

wmr  44 

WSW 

43 

WWW 

43 

H 

42 

S 

40 

NNW 

49 

ESE  33 

SSE 

37 

NE 

40 

NNE 

41 

N 

39 

WSW 

46 

NNW  49 

60 

WHW  39 

w 

43 

WNW 

42 

WHW 

43 

NW 

41 

NW 

43 

N  75 

NNB 

34 

NNW 

32 

NW  ' 

•50 

N  *75 

63 

S  * 

•30 

1 

ft 

ft 

N  *39 

3  *33 

N  *39 

65 

NW  - 

•39 

s 

36 

NW  *39 

66 

WWW 

34 

s 

37 

NNW*51 

S 

48 

SSE 

43 

N 

48 

NW  34 

WSW 

40 

NNE 

39 

N 

44 

SSW 

40 

SW 

43 

NNW*51 

67 

WSW 

42 

N 

45 

SW 

36 

S 

67 

SW 

34 

w 

39 

N  27 

E 

31 

w 

42 

N 

55 

N 

34 

WNW 

42 

S  67 

68 

n 

35 

If 

42 

S 

38 

s 

39 

s 

47 

SSE 

40 

34/  38 

18/ 

34 

24/ 

40 

33/ 

50 

31/ 

46 

29/ 

45 

33/  50 

69 

36/ 

43 

32/ 

37 

36/ 

49 

29/ 

42 

15/ 

54 

01/ 

38 

03/  30 

04/ 

34 

04/ 

44 

20/ 

44 

19/ 

46 

33/ 

58 

33/  58 

70 

22/ 

39 

36/M6 

18/ 

37 

03/ 

53 

17/ 

41 

35/ 

45 

20/  39 

35/ 

70 

22/ 

50 

17/ 

32 

32/ 

30 

33/ 

40 

35/*70 

71 

31/ 

36 

04/ 

47 

33/ 

50 

24/ 

49 

17/ 

45 

23/' 

•34 

35/*34 

18/ 

30 

36/ 

40 

14/ 

30 

33/ 

32 

29/ 

33 

33/*50 

72 

01/ 

42 

19/ 

37 

18/ 

37 

34/ 

52 

33/ 

39 

20/ 

30 

30/  60 

35/ 

40 

02/ 

32 

21/ 

34 

33/ 

38 

32/ 

32 

30/  60 

73 

35/ 

45 

34/ 

48 

19/ 

53 

21/ 

49 

29/ 

48 

18/ 

39 

05/  48 

02/ 

39 

35/ 

50 

28/ 

54 

15/ 

41 

Ol/*43 

28/*54 

74 

36/ 

31 

34/ 

38 

34/ 

35 

24/ 

41 

20/ 

47 

22/ 

40 

28/  43 

22/ 

34 

34/ 

28 

29/ 

37 

35/ 

34 

34/ 

50 

34/  50 

75 

01/ 

53 

01/ 

40 

14/ 

40 

14/ 

47 

22/ 

46 

36/ 

52 

18/  39 

01/ 

33 

01/ 

40 

29/ 

35 

27/ 

50 

36/ 

46 

01/  53 

76 

35/ 

40 

34/ 

48 

32/ 

43 

20/ 

36 

28/ 

44 

18/ 

52 

01/  38 

19/ 

38 

10/ 

32 

02/ 

36 

01/ 

32 

03/ 

37 

18/  52 

77 

01/ 

42 

01/ 

43 

17/ 

43 

34/ 

41 

22/ 

67 

22/ 

39 

03/  49 

22/ 

43 

20/ 

37 

01/ 

39 

02/ 

44 

23/ 

39 

22/  67 

78 

36/ 

38 

31/ 

39 

18/ 

38 

17/ 

53 

26/ 

45 

35/ 

52 

11/  45 

21/ 

41 

17/ 

40 

02/ 

38 

01/ 

30 

20/ 

36 

17/  53 

79 

36/ 

42 

35/ 

41 

33/ 

46 

19/ 

41 

36/ 

70 

20/ 

40 

33/  52 

21/ 

46 

01/ 

50 

02/ 

46 

33/ 

31 

36/ 

35 

36/  70 

80 

34/ 

37 

36/ 

33 

28/ 

42 

18/ 

75 

22/ 

30 

34/ 

43 

19/  32 

18/ 

43 

21/ 

36 

23/ 

40 

21/ 

27 

02/ 

37 

18/  75 

i 
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OPERATING  LOCATION  'A'  PEAK  SURFACE  WINDS  IN  KNOTS 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUmAHY  OF  DAY  DATA 

PERI 00  OF  RECORD:  4601-6010,6305-6310,6511-9110 
MONTH:  ALL  HOURS;  AIL 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  *06 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

81 

36/ 

27 

35/ 

37 

36/ 

42 

23/ 

39 

33/ 

52 

13/ 

60 

28/ 

38 

11/ 

63 

29/ 

47 

01/ 

37 

27/ 

42 

33/ 

36 

n/ 

63 

82 

33/ 

40 

36/ 

30 

01/ 

43 

31/ 

56 

22/ 

55 

04/ 

37 

33/ 

42 

01/ 

34 

28/ 

50 

16/ 

34 

29/ 

45 

18/ 

39 

31/ 

56 

83 

03/ 

44 

35/ 

36 

31/ 

44 

02/ 

60 

21/ 

52 

28/ 

47 

20/ 

36 

13/ 

36 

36/ 

45 

19/ 

34 

33/ 

39 

32/ 

32 

02/ 

60 

84 

01/ 

35 

01/ 

47 

36/ 

39 

31/ 

60 

28/ 

41 

19/ 

39 

18/ 

27 

35/ 

35 

19/ 

34 

24/ 

41 

01/ 

42 

20/ 

32 

31/ 

60 

85 

02/ 

43 

16/ 

39 

19/ 

51 

18/ 

38 

20/ 

38 

33/ 

50 

21/ 

27 

02/ 

29 

01/ 

42 

01/ 

40 

19/ 

35 

03/ 

34 

19/ 

51 

86 

36/ 

36 

35/ 

33 

17/ 

46 

34/ 

59 

15/ 

49 

21/ 

64 

19/ 

40 

34/ 

50 

17/ 

46 

32/ 

42 

01/ 

42 

33/ 

26 

21/ 

64 

87 

15/ 

30 

01/ 

38 

30/ 

37 

32/ 

45 

12/ 

36 

31/ 

40 

19/ 

45 

21/ 

34 

06/ 

42 

18/ 

50 

18/ 

35 

01/ 

41 

18/ 

50 

88 

21/ 

36 

36/ 

36 

02/ 

41 

02/ 

38 

16/ 

31 

18/ 

41 

19/ 

30 

36/ 

33 

30/ 

63 

23/ 

50 

23/ 

46 

33/ 

34 

30/ 

63 

89 

27/ 

40 

35/ 

32 

34/ 

42 

28/ 

35 

13/ 

40 

13/ 

35 

36/ 

42 

28/ 

38 

36/ 

36 

32/ 

32 

36/ 

35 

01/ 

32 

34/ 

42 

90 

33/ 

37 

20/ 

39 

03/ 

34 

03/ 

52 

19/ 

37 

27/ 

42 

28/ 

39 

30/ 

45 

19/ 

33 

33/ 

39 

36/ 

39 

32/ 

41 

03/ 

52 

91 

01/ 

40 

35/ 

40 

19/ 

51 

22/ 

38 

32/ 

36 

30/ 

41 

18/ 

43 

01/ 

53 

02/ 

33 

18/ 

29 

01/' 

*53 

GREATEST  I  01/  53  HNW  56  19/  53  18/  75  36/  70  WSW  78  N  75  35/  70  30/  63  WSW  72  W  57  33/  58  WSW  78 


TOTAL  OBS  I  1192  1045  1155  1127  1160  1156  1189  1200  1165  1213  1117  1150  13869 


THE  PEAK  WIND  OF  78  FROM  WSW  OCCURRED  ON  06/30/51 

NOTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90*  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
$THE  VALUE  13  100  on  GREATER  WITH  LESS  THAN  90*  OF  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


—  2  -  IB 
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OPERATING  LOCATION  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  DAILY  PEAK  WINDS 

U3AFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUW5ARY  OP  DAY  DATA 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PBRIOO  OF  RECORD:  4601-6010,6305-6310,6511-9110 


LST 

TO  UTC: 

♦  06 

MONTH! 

:  ALL 

HOURS: 

ALL 

MONTH 

CALM- 4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND 

20-74 

SPEEDS 

25-29 

IN  KNOTS 

30-34  35-39 

40-49 

50-64 

CB  65 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

TOTAL 

ORS 

JAIf 

.1 

2.2 

16.6 

22.5 

21.4 

15.9 

11.4 

7.0 

2.9 

.1 

.0 

22.4 

21.0 

1192 

FSB 

.0 

1-9 

11.1 

22.5 

24.3 

17.0 

12.6 

6.7 

3.4 

.4 

.0 

23.5 

23.0 

1045 

MAR 

.0 

1.0 

8.5 

17.2 

22.6 

18.9 

16.6 

9.9 

4.8 

.6 

.0 

25.4 

25.0 

1155 

APR 

*0 

.6 

9.2 

17.0 

19.1 

21.6 

17.6 

8.5 

5. 1 

1.1 

.2 

25.7 

26.0 

1127 

HAY 

.0 

1.7 

io.  a 

21.9 

23.1 

16.6 

13.5 

5.7 

3.4 

1.0 

.2 

23.8 

23.0 

1160 

JUH 

.0 

.2 

12.3 

17.8 

27.0 

18.3 

13.4 

6.3 

3.5 

1.0 

.2 

24.2 

23.0 

1156 

JUL 

.0 

1.9 

11.5 

24.0 

30.2 

17.7 

8.2 

3.5 

2.3 

.6 

.  1 

22.2 

22.0 

1189 

AUG 

.2 

2.4 

15.3 

27.9 

25.7 

15.4 

8.4 

2.3 

2.0 

.3 

i 

.  * 

21.1 

20.0 

1200 

SEP 

.1 

4.2 

17.9 

21.5 

26.0 

16.6 

8.2 

2.4 

2. 

.8 

.0 

21.3 

21.0 

H  65 

OCT 

.1 

4.0 

16.2 

19.1 

21.0 

18.7 

12.8 

4.6 

2.1 

.5 

.1 

22.3 

22.0 

1213 

HCV 

.0 

3.5 

17.5 

20.1 

22.6 

16.7 

10.4 

6.4 

2.8 

.2 

.0 

22.2 

21.0 

1117 

DEC 

.2 

2.3 

16.3 

21.0 

22.1 

18.7 

11.3 

5.4 

2.3 

.3 

.0 

22.4 

22.0 

1350 

ANNUAL 

•  1 

2.2 

13.6 

21.1 

23.8 

17.8 

12.0 

5.7 

3.1 

.6 

.1 

23.0 

22.0 

13669 

C  -  3 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME;  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  M 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WHD 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

4.6 

4.7 

2.5  1.1  .1 

14.7 

10.8 

10.0 

020-040 

.6 

3.0 

2.5 

.5  .2 

6.9 

9.4 

9.0 

050-070 

.5 

2.0 

.8 

3.3 

7.6 

8.0 

(E)  080-100 

1.0 

.9 

.3 

2.2 

6.0 

5.5 

110-130 

.6 

2.2 

.4 

3.2 

6.3 

6.0 

140-160 

1.9 

5.7 

1.2 

.5  .2 

9.6 

7.6 

7.0 

(S)  170-190 

1.9 

6.7 

5.0 

2.3  .1  .1 

16.1 

9.5 

8.0 

200-220 

2.3 

4.9 

1.4 

*  0 

9.5 

7.5 

7.0 

230-250 

1.6 

4.4 

6.0 

5.3 

6.0 

(W)  260-280 

1.8 

3.2 

5.1 

4.8 

5.0 

290-310 

3.3 

3.0 

.8 

.2 

7.3 

5.6 

5.0 

320-340 

2.3 

3.7 

1.6 

.6  .3 

8.5 

8.2 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiuiiiniiiiniiiiiiuiniuiiumuiiiniiuiimim/iiniiiiiiiiiiiitii 

7.6 

//////////// 

TOTALS 

19.4 

44.3 

18.7 

7.6  1.9  .2 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 

C  -  4  -  1 
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OPERATING  LOCATION  *A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  FREED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC 

:  *  6  MONTH:  JAN  HOURS 

:  03-05 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1  x'4 

i 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

KEDIA11 

WIRD 

(N)  350-010 

2.3 

4.5 

5.4 

2.8  1.6  .2 

16.6 

11.2 

11.0 

020-040 

1.1 

2.9 

2.2 

.3  .1 

6.6 

8.6 

8.0 

050-070 

.5 

.5 

1.3 

.2 

2.6 

8.6 

10.0 

(E)  080-100 

.9 

1.6 

.1 

2.6 

5.7 

5.0 

110-130 

1.2 

1-7 

.4 

3.3 

6.4 

6.0 

140-160 

1.1 

6.7 

2.4 

.2 

10.4 

7.6 

7.0 

(SJ  170-190 

1.9 

6.1 

4.3 

1.2  .2  .1 

13.9 

8.9 

8.0 

200-220 

1.6 

4.1 

1.6 

.5  .3 

0.2 

B.5 

8.0 

230-250 

1.9 

3.1 

.5 

5.6 

5.5 

5.0 

<W)  260-280 

2.0 

4.3 

.4 

6.8 

6.0 

6.0 

290-310 

2.4 

2.8 

.6 

5.8 

5.5 

5.0 

320-340 

2.5 

5.3 

1.5 

l.l  .3 

10.7 

7.9 

7.0 

VARIABLE 

1 

| 

CALM 

iiuimimuiiiiiniimiiiimiiiiiiiiiimuiiimiiiimmiiiiiiiiiiiii 

6.7 

11/1111/11/1 

TOTALS 

[  19.4 

43.6 

20.7 

6.3  2.5  .3 

100.0 

7.6 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 

C  -  4  -  2 
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operating  location  -a- 

USAPKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME :  VANCE  AFB  OK  PERI 00  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  KJNTH:  JAN  HOURS:  06-08 


DIRECTION  I 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.8 

4.6 

4.9 

2.9  .9 

16.4 

10.7 

10.0 

020-040 

1.4 

2.0 

2.7 

.5 

6.7 

9.2 

9.0 

050-070 

.a 

1.3 

.6 

.2 

2.9 

7.6 

7.0 

Ur)  oeu-ioo 

i.i 

1.1 

.2 

2.4 

4.8 

5.0 

>10-130 

1.0 

1.2 

.8 

2.9 

6.7 

6.0 

140-160 

2.3 

5.0 

2.8 

.5 

10.6 

7.7 

7.0 

(S)  170-190 

1.9 

5.9 

4.1 

1.2  .2 

13.4 

8.7 

8.0 

200-220 

2.0 

4.3 

1.2 

.4  .1 

8.1 

7.7 

7.0 

230-250 

2.3 

1.6 

3.9 

4.4 

4.0 

|W1  260-280 

2.4 

3.9 

.1 

6.4 

5.2 

6.0 

290-310 

2.6 

5.6 

2-0 

.1 

10.4 

6.8 

6.0 

320-340 

2.4 

4.2 

2.3 

1.2 

10.0 

8.3 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.0 

//////////// 

TOTALS 

1  23.0 

40.7 

21.7 

6.6  1.5  .4 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 

* 


C  -  4  -  3 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 
MONTH:  JAR  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DBGREES) 

l  14 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.2 

4.4 

6.9 

3.5 

1.3  .3 

17.6 

12.2 

12.0 

020-040 

1.4 

2.4 

2.4 

1.1 

.2  .2 

7.7 

9.9 

10.0 

050-070 

.6 

.8 

1.0 

.2 

2.6 

8.3 

9.0 

(B)  080-100 

1.0 

1.9 

.4 

.1 

.1 

3.6 

7.0 

7.0 

110-130 

1.2 

1.2 

1.1 

.1 

3.6 

7.6 

7.0 

140-160 

.3 

2.9 

1.7 

1.1 

.1 

6.1 

9.9 

9.0 

(8)  170-190 

.8 

4.3 

4.9 

2.9 

.6 

13.5 

11.3 

11.0 

200-220 

1.9 

3.2 

4.4 

.6 

1.3  .1 

11.7 

10.6 

10.0 

230-250 

.9 

2.4 

.8 

4.0 

7.0 

7.0 

(W)  260-280 

1.8 

2.9 

1.2 

5.9 

6.7 

7.0 

290-310 

.6 

4.1 

2.5 

.6 

7.9 

8.8 

8.0 

320-340 

1.4 

5.4 

4.6 

1.5 

.9  .1 

13.9 

10.3 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiimiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimimmiimiiimiiiiiiiiimiiiii 

2.0 

//////////// 

TOTALS 

\  13-1 

35.9 

31.9 

11.6 

4.6  .7 

100.0 

9.8 

9.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

927 

C  -  4  -  4 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCB  AFB  OK  PERI 00  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAN  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.8 

5.2 

5.9 

5.3 

2.3 

.2 

.2 

19.8 

12.8 

12.0 

020-040 

.6 

2.2 

2.2 

1.1 

.2 

.1 

6.4 

10.5 

10-0 

050-070 

.4 

1.4 

.a 

2.6 

8.2 

8.0 

(K)  080-100 

.6 

1.0 

.4 

2.0 

6.5 

7.0 

110-130 

.6 

.4 

1.4 

2.5 

8-3 

10.0 

140-160 

.9 

1.1 

2.3 

1.3 

5.5 

10-5 

11.0 

(S)  170-190 

•  5 

3.2 

5.9 

2.7 

2.0 

.2 

14.7 

12-8 

12.0 

200-220 

.3 

1.9 

4.6 

3.0 

1.6 

11.5 

13.5 

13.0 

230-250 

1.3 

2.6 

1.9 

.3 

.4 

.1 

6.7 

9.1 

8.0 

(W)  260-280 

.9 

2.7 

.8 

.1 

.1 

4.5 

7.7 

6.5 

290-310 

1.0 

4.1 

1.0 

.9 

.3 

7.2 

9.0 

8.0 

320-340 

1.7 

3.6 

6.0 

2.3 

1.7 

.2 

15.5 

11.6 

12.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.0 

iiimnim 

TOTALS 

9.6 

29.4 

33.2 

17.0 

8.5 

.8 

.3 

100.0 

11.2 

11.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  927 


C  -  4  -  5 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UPC:  »  6  MONTH:  JAN  SOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.5 

4.1 

5.7 

3.9 

1.2 

.3 

.1 

16.8 

12.0 

12.0 

020-040 

1.5 

3.3 

1.9 

.4 

.5 

.1 

7.9 

9.3 

8.0 

050-070 

1.0 

.9 

1.1 

2.9 

7.3 

8.0 

(B)  080-100 

.5 

.9 

.1 

1.5 

6.1 

7.5 

110-130 

.6 

.8 

1.0 

.1 

2.5 

7.9 

9.0 

140-160 

1.0 

2.0 

1.9 

1.4 

.3 

.1 

6.8 

10.6 

10.0 

(S)  170-190 

1.0 

3.6 

7.6 

3.2 

1.5 

.2 

17.0 

12.5 

12.0 

200-220 

1.8 

2.7 

3.0 

1.3 

1.0 

9.8 

10.2 

10.0 

230-250 

1.7 

2.7 

.6 

5.1 

6.0 

S.O 

(V)  260-280 

1.4 

1.2 

.2 

.1 

.2 

3.1 

7.0 

5.0 

290-310 

2.3 

2.7 

1.3 

.6 

.2 

.1 

7.2 

8.0 

6.0 

320-340 

1.9 

6.3 

4.9 

2.4 

1.0 

.2 

.1 

16.7 

10.3 

10.0 

VARIABLE 

1 

k 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.6 

//////////// 

TOTALS 

|  16.2 

31.2 

29.3 

13.3 

5.8 

1.2 

.2 

100.0 

9.9 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

927 

C  -  4  -  6 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHRVILLK  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  ON  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  G  MONTH:  JAR  HOURS:  18-20 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1  -* 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-b4  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

■ 

5.5 

5.7 

1.9 

1.2  .1 

18.1 

9.7 

9.0 

020-040 

■M 

3.2 

1.7 

.6 

.1  .2  .1 

7.7 

8.7 

7.0 

050-070 

2.0 

.6 

4.0 

6.2 

6.0 

(B)  080-100 

H 

.8 

.6 

2.4 

6.6 

7.0 

110-130 

ppj 

2.0 

.8 

4.4 

6.0 

5.0 

140-160 

2.8 

6.6 

2.2 

.4 

12.0 

7.1 

7.0 

(S)  170-190 

11 

8.8 

5.3 

1.4 

.1 

18.8 

8.4 

8.0 

200-220 

n 

4.0 

.8 

6-4 

6.3 

6.0 

230-250 

■ 

.9 

1.7 

4.3 

4.5 

<W)  260-280 

i 

.5 

.2 

2.3 

4.8 

4.0 

290-310 

1.8 

1.3 

.5 

.5 

.1 

4.3 

7  .0 

5.0 

320-340 

3.1 

4.6 

1.3 

1.0 

.1 

10.1 

7.2 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.9 

III II mi  III 

TOTALS 

|  24.0 

40.2 

19.7 

5.8 

1.6  .3  .1 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

927 

C  -  «  -  7 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  DUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  4  6  MONTH:  JAN  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  '•* 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

wind 

MEDIAN 

WIND 

(*)  350-010 

1.9 

4.2 

5.8 

1.8  .9  .1 

14.8 

10.4 

10.0 

020-040 

1.3 

2.7 

2.5 

1.2  .3  .3 

8.3 

10.4 

10.0 

050-070 

.6 

1.9 

.9 

3.5 

7.2 

8.0 

(B)  080-100 

.6 

1.1 

.5 

2.3 

6.6 

6.0 

110-130 

1.8 

3.0 

1.1 

5.9 

6.3 

5.0 

140-160 

2.9 

5.2 

2.4 

.3 

10.8 

7.4 

7.0 

(S)  170-190 

2.2 

8.3 

6.4 

1.4  .2 

18.4 

9.2 

8.0 

200-220 

1.0 

6.4 

.8 

.2 

8.3 

6.9 

6.0 

230-250 

1.1 

2.7 

3.8 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

2.4 

1.9 

.1 

4.4 

4.6 

4.0 

290-310 

2.5 

2.0 

.9 

.4 

5.8 

6.5 

5.0 

320-340 

1.2 

2.9 

1.0 

.8 

5.8 

8.4 

7.5 

VARIABLE 

i 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.9 

//////////// 

TOTALS 

19.5 

42.3 

22.4 

6.1  1.4  .4 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

927 

C  -  4  -  8 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U3AFBTAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PE. JOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTE:  JAN  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES) 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

gin 

4.7 

5.6 

3.1 

1.3 

.2  .0 

16.9 

11.3 

11.0 

020-040 

2.7 

2.3 

.7 

.2 

.1  .0 

7.3 

9.5 

9.0 

050-070 

1 

1.4 

.9 

.i 

3.0 

7.5 

8.0 

(B)  080-100 

1.1 

.4 

.0 

.0 

2.4 

6.2 

6.0 

110-130 

1.6 

.9 

.0 

.0 

3.5 

6.8 

6.0 

140-160 

H 1 

4.4 

2.1 

.7 

.1 

.0 

9.0 

8.2 

8.0 

(S)  170-190 

1  ^ 

5.9 

5.4 

2.0 

.6 

.1 

15.7 

10.1 

10.0 

200-220 

I 

3.9 

2.2 

.8 

.6 

.0 

9.2 

9.3 

8.0 

230-250 

HSJ 

2.5 

.5 

.0 

.1 

.0 

4.6 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

1.8 

2.6 

.4 

.0 

.0 

.0  .0 

4.8 

5.9 

5.0 

290-310 

2.1 

3.2 

1.2 

.4 

.1 

.0 

7.0 

7.2 

6.0 

320-340 

2.1 

4.5 

2.9 

1.3 

.5 

.1  .0 

11.4 

9.4 

8.0 

VARIABLE 

CAUf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.2 

III  II  till  III 

TOTALS 

18.2 

38.5 

24.8 

9.1 

3.5 

.5 

100.0 

8.5 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  7416 


# 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS], 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS]  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-S4  GE  65 

TOTAL 

KEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

<*)  350-010 

1.6 

5.5 

12.9 

6.6 

5.4 

.9 

32.9 

13.6 

13.0 

020-040 

.? 

4.8 

5.1 

2.8 

.8 

.7  .1 

15.0 

12.0 

11.0 

050-070 

.9 

2.0 

1.7 

.5 

5.1 

8.7 

9.0 

(S)  080-100 

.7 

3.0 

.7 

4.4 

6.9 

8.0 

110-130 

1.0 

2.2 

2.4 

.1 

5.8 

8.4 

9.0 

140-160 

.2 

2.2 

4.0 

1.2 

.1 

7.7 

11.2 

11 .0 

<S)  170-190 

1.0 

1.5 

5.1 

2.7 

.3 

10.7 

11.7 

12.0 

200-220 

.9 

1.5 

2.3 

,7 

5.5 

9.7 

10.0 

230-250 

.8 

.3 

1.2 

3.9 

4.0 

(V)  260-280 

.3 

.3 

.2 

.9 

6.5 

6.0 

290-310 

.5 

.5 

.6 

.2 

1.7 

8.3 

8.0 

320-340 

.8 

2.3 

2-2 

1.3 

.2 

6.9 

10.4 

10.0 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  2 . 1  //////////// 

TOTALS  9.4  26.1  37.2  16.0  6.9  1.6  .1  100.0  11.1  11.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  859 
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OPERATING  LOCATION  •**  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPETAC,  ASHEVILLE  1*C  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UPC:  *  6  MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


D I RECTI  OH 
(DEGRESS) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.4 

4.6 

4.5 

2.1 

1.1  .4  .1 

15.1 

10.8 

10.0 

020-040 

1.5 

6.4 

3.7 

1.8 

.1 

13.5 

9.0 

8.0 

050-070 

.9 

1.5 

.7 

3.2 

6.9 

7.0 

(E)  080-100 

.6 

1.1 

.1 

1.8 

6.0 

6.0 

110-130 

1.4 

4.1 

1.2 

.1 

6.9 

7.1 

7.0 

140-160 

2.4 

7.9 

2.2 

.7 

13.2 

7.6 

8.0 

(S)  170-190 

6.0 

4.3 

i.i 

13.1 

8.9 

8.0 

200-220 

1 

3.0 

.1 

.2 

.1 

4.4 

6.9 

6.0 

230-250 

1.5 

1.5 

3.1 

4.7 

4.5 

(W)  260-280 

1.5 

2.4 

3.9 

5.0 

5.0 

290-310 

2.2 

2.0 

.4 

.1 

4.7 

5.3 

5.0 

320-340 

1.2 

2.8 

2.0 

1.4 

7.4 

9.4 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.7 

//////////// 

TOTALS 

18.3 

43.3 

19.2 

7.5 

1.2  .5  .1 

100.0 

7.4 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

846 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
QSAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  III  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

3.2 

5.0 

3.0  1.2  .2 

15.2 

11.1 

11.0 

020-040 

2.4 

4.6 

3.2 

1.5  .2 

11.9 

9.1 

9.0 

050-070 

.6 

2.2 

.5 

.4 

3.7 

7.4 

6.0 

(E)  080-100 

.8 

1.5 

.2 

.1 

2.7 

6.4 

6.0 

110-130 

.8 

2.7 

1.1 

4.6 

7.3 

7.0 

140-160 

1.4 

7.1 

3.0 

.6 

12.1 

8.1 

7.0 

(S)  170-190 

2.0 

6.4 

3.3 

.7  .1 

12.5 

8.2 

7.0 

200-220 

1.3 

1.8 

1.1 

.7  .1 

5.0 

B.2 

7.0 

230-250 

1.5 

1.2 

.1 

2.8 

4.5 

4.0 

(W)  260-280 

2.5 

2.8 

.4 

5.7 

5.2 

5.0 

290-310 

3.2 

3.1 

.6 

.4 

7.2 

6.0 

5.0 

320-340 

2.4 

3.9 

1.8 

1.1  .8  .1 

10.0 

9.3 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.5 

//////////// 

TOTALS 

21.6 

40.5 

20.3 

8.5  2.4  .3 

100.0 

7.8 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

846 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAKB:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD  r  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  t  6  MONTH:  FEB  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

» 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.4 

5.2 

6.4 

1.7 

2.4  .1  .1 

18.2 

11.2 

11.0 

020-040 

1.4 

3.7 

3.8 

1.5 

.4 

o 

CD 

10.0 

10.0 

050-070 

.7 

1.3 

.4 

.1 

.2 

2.7 

8.0 

7.0 

(B)  080-100 

.6 

1.7 

.6 

2.8 

6.5 

6.5 

110-130 

1.8 

3.2 

1.2 

6.1 

6.3 

6.0 

140-160 

1.7 

6.7 

2.4 

.1 

10.9 

7.6 

7.0 

(8)  170-190 

1.8 

6.3 

2.8 

1.1 

11.9 

8.3 

8.0 

200-220 

.8 

1.9 

1.3 

.1 

.4  .1 

4. <3 

9.1 

8.0 

230-250 

1.3 

1.3 

2.6 

4.7 

4.5 

(V)  260-280 

.9 

3.3 

4.3 

5.6 

6.0 

290-310 

2.7 

3.5 

1.5 

.2 

8.0 

6.4 

5.0 

320-340 

2.4 

4.0 

2.8 

1.3 

.5  .1 

li.i 

9.3 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.9 

//////////// 

TOTALS 

18.5 

42.1 

23.2 

6.1 

3.9  .3  .1 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  046 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LOT 

TO  UTC 

:  ♦  6 

MOUTH :  FEB  HOURS 

:  09-11 

DIRECTION  1 
(DECREES)  | 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CP.  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.1 

3.8 

7.1 

3.4 

3.2  .4 

18.9 

13.2 

13.0 

020-040 

1.1 

3.5 

4.0 

1.2 

.7 

10.5 

10.6 

11.0 

050-070 

.4 

2.5 

.7 

.5 

4.0 

8.7 

8.0 

(B)  080-100 

.6 

1.4 

.8 

2.8 

7.5 

7.5 

110-130 

.8 

2.0 

2.1 

.1 

5.1 

a.o 

7.0 

140-160 

1.7 

2.7 

1.5 

1.1 

.2 

7.2 

9.1 

8.0 

(S)  170-190 

.9 

3.4 

5.6 

3.2 

.8 

13.9 

11.9 

12.0 

200-220 

i.i 

2.4 

3.2 

1.2 

.5 

8.3 

10.1 

10.0 

230-250 

.7 

1.1 

.5 

.1 

.1 

2.5 

1  .9 

6.0 

<W)  260-280 

.7 

3.0 

.9 

.1  .1 

4.8 

7.8 

7.0 

290-310 

1.7 

3.5 

1.2 

.6 

.1 

7.1 

7.9 

7.0 

320-340 

1.7 

2.6 

4.7 

2.0 

1.2  .4  .1 

12.6 

11.8 

12.0 

VARIABLE 

I 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.1 

//////////// 

TOTALS 

|  12.5 

31.9 

32.3 

13.4 

6.9  .9  .1 

o 

o 

o 

10.4 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

846 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPECS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAMB:  ANCB  AFB  OR  PERI 00  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  fi  NDNTB:  FEB  BOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  M 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.7 

4.6 

6.5 

4.6 

2.6 

.4 

19.4 

13.1 

13.0 

020-040 

.8 

3.8 

3.9 

1.4 

.5 

.1 

10.5 

10.7 

io.o 

050-070 

.6 

1.7 

.7 

3.0 

7.1 

7.0 

(K)  080-100 

.6 

1.1 

1.3 

3.0 

7.8 

8.0 

110-130 

.8 

1.5 

1.5 

3.9 

7.5 

8.0 

140-160 

.5 

1.1 

1.8 

.8 

.1 

4.3 

II. 2 

11.5 

(S)  170-190 

i.i 

2.8 

6.0 

4.3 

1.4 

.4 

16.0 

12.9 

13.0 

200-220 

.5 

1.9 

4.3 

2.7 

1.4 

.2 

11.0 

13.4 

13.0 

230-250 

.4 

1.2 

.5 

.5 

2.5 

9.2 

8.0 

(M)  260-280 

1.1 

2.2 

.6 

.1 

4.0 

6.6 

6.5 

290-310 

1.1 

2.4 

2.4 

.6 

.2 

.4 

7.0 

9.9 

10.0 

320-340 

1.2 

2.8 

5.3 

3.1 

.7 

.2 

13.4 

12.0 

12.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.2 

m  un  mu 

TOTALS 

9.4 

27.1 

34.8 

18.1 

6.9 

1.7 

100.0 

11.2 

11.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  846 
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OPERATING  LOCATION  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER!  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGRESS) 

1  - 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

REAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.3 

5.0 

7.2 

4.1 

2.1  .4 

20.1 

12.2 

12.0 

020-040 

„7 

4.0 

4.4 

1.5 

.1 

10.8 

10.3 

10.0 

050-070 

.8 

2.6 

1.1 

4.5 

7.0 

7.0 

(B)  080-100 

.7 

1.1 

.2 

2.0 

6.9 

7.0 

110-130 

.8 

2.0 

.9 

.1 

3.9 

7.4 

7  .0 

140-160 

1.2 

2.5 

2.5 

.9 

.1  .1 

7.3 

10.0 

9.5 

(S)  170-190 

1.9 

1.8 

6.4 

4.4 

1.2  .1 

15.7 

12.4 

13.0 

200-220 

1.9 

2.5 

4.4 

1.7 

.4  .1 

10.9 

10.6 

11.0 

230-250 

.8 

.9 

.6 

.6 

.2 

3.2 

9.4 

8.0 

(W)  260-280 

.6 

1.1 

.5 

2.1 

6.6 

6.0 

290-310 

1.5 

2.5 

.8 

.5 

.4 

5.7 

8.3 

6.5 

320-340 

2.1 

3.5 

3.8 

1.3 

1.3  .2 

12.3 

10.6 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

1.5 

ilium /m 

TOTALS 

14.3 

29.5 

32.8 

15.1 

5.8  .9 

100.0 

10.4 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERATING  LOCATION  ’A" 
USAPETAC,  ASHEVILLE  WC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  18-20 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

l  1_< 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.2 

5.7 

6.4 

3.5 

1.4 

.4 

19.6 

11.2 

10.5 

020-040 

3.1 

5.1 

2.7 

.5 

11.3 

7.3 

7,0 

050-070 

2.1 

3.0 

.5 

5.6 

5.7 

6.0 

(S I  080-100 

2.0 

1.4 

.2 

3.7 

4.6 

4.0 

110-130 

2.0 

3.9 

.7 

.1 

6.7 

6.4 

6.0 

140-160 

2.6 

5.2 

2.8 

.4 

11.0 

7.6 

7.0 

(S)  170-190 

3.3 

7.8 

3.2 

1.2 

15.5 

7.8 

7.0 

200-220 

.9 

2.2 

.5 

3.7 

5.9 

6.0 

230-250 

.6 

.2 

.4 

1.2 

7.3 

4.5 

<W)  260-280 

1.5 

.5 

2.0 

3.5 

3.0 

290-310 

2.1 

.8 

.1 

.1 

3.2 

4.7 

4.0 

320-340 

3.2 

2.5 

1.2 

.6 

.4 

-i 

7.9 

7.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

innii/i/iuii/niiiiuuiimiiiimiimiiniitiiiiiimriii/fi((fru/ini 

8.6 

TOTALS 

25.6 

38.3 

18.3 

6.8 

1.8 

.5 

100.0 

7.1 

7.0 

f 


TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 


C  -  4  -  17 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U3AFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATIC*  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 


LST  TO  UTC:  4 

6 

MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 

DIRECTION  1 
(DECREES)  1 

I  1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

1 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.7 

5.6 

5.3  3 

.3  1.2  .2  .1 

17.4 

11.2 

10.0 

020-040 

2.5 

3.8 

3.7 

.8 

10.0 

8.4 

8.0 

050-070 

1.3 

3.0 

.8 

5.1 

6.3 

6.0 

(B)  080-100 

1.3 

2.4 

.2 

3.9 

5.6 

6.0 

110-130 

2.2 

4.8 

1.4 

8.5 

6.4 

6.0 

140-160 

1.8 

7.6 

3.0 

.8 

13.1 

8.0 

7.0 

(S)  170-190 

2.6 

6.1 

3.4 

.9  .6 

13.7 

8.7 

8.0 

200-220 

.9 

3.1 

.8 

.1 

5.0 

7.2 

6.0 

230-250 

.5 

.4 

.8 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

1.5 

l.l 

.1 

2.7 

4.6 

4.0 

290-310 

1.1 

2.2 

.2 

.2  .2 

4.0 

7.1 

6.0 

320-340 

1.8 

1.8 

.9 

.6  .2 

5.3 

8.2 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

//////, 

7/7///////////////////////////////////////////////////////////////////  9.7 

//////////// 

TOTALS 

19.2 

41.9 

19.7  6 

.7  2.2  .3  .1 

100.0 

7.4 

7.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  18 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


WIND 

SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

4.7 

6.0 

3.2 

1.9 

.3  .0 

18.0 

11.8 

12.0 

020- Of 0 

1.7 

4.4 

3.7 

1.3 

.2 

.0 

11.3 

9.4 

9.0 

050-070 

.9 

2.2 

.7 

.1 

.0 

4.0 

6.5 

(K)  080-100 

.9 

1.4 

.5 

.0 

2.8 

6.3 

6.0 

110-130 

1.3 

3.0 

1.3 

.1 

5.7 

6.9 

6.0 

140-160 

1.6 

5.1 

2.4 

.7 

.1 

.0 

9.9 

8.3 

8.0 

(S)  170-190 

1.9 

5.1 

4.4 

2.1 

.5 

.1 

14.1 

10.0 

10.0 

200-220 

1.0 

2.3 

2.0 

.8 

.4 

.1 

6.6 

9.8 

9.0 

230-250 

.9 

1.0 

.2 

.2 

.0 

2.3 

6.7 

5.0 

(W)  260-280 

1.3 

2.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

3.7 

5.8 

5.0 

290-310 

2.0 

2.5 

.9 

.3 

.1 

.0 

5.9 

7.1 

6.0 

320-340 

2.0 

3.0 

2.8 

1.4 

.6 

.1  .0 

10.0 

10.1 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.8 

III  II  till  III 

TOTALS 

17.3 

36.7 

25.2 

10.2 

3.8 

.6 

100.0 

8.7 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS  6768 

C  -  4  -  19 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535 


STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  HBTERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


DIRECTION 

1  *-« 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  XH 

20-24  25-29 

IDIOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

8.0 

16.4 

7.1 

5.9  1.5 

.2 

40.8 

13.5 

12.0 

020-040 

1.0 

6.1 

6.3 

1.8 

.9  .2 

16.4 

10.9 

10.0 

050-070 

.8 

1.7 

.6 

.2 

3.2 

7.0 

7.0 

(B)  080-100 

.5 

1.9 

.7 

3.0 

7.1 

7.0 

110-130 

.3 

1.9 

1.4 

3.6 

8.6 

9.0 

140-160 

.7 

2.2 

1.4 

.3 

.1  .1 

4.7 

9.4 

9.0 

(S)  170-190 

.9 

1.9 

2.6 

.8 

.1 

6.1 

10.1 

10.0 

200-220 

.6 

.4 

.9 

9.1 

8.0 

230-250 

.5 

.5 

.9 

4.9 

4.5 

(V)  260-280 

.3 

.1 

.3 

.7 

6.7 

7.0 

290-310 

.7 

,5 

.9 

*1 

.3  .1 

2.6 

10.1 

10.0 

320-340 

1.2 

2.7 

4.6 

1.8 

1.8  .3 

12.5 

12.4 

12.0 

VARIABLE 

! 

i 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.5 

tm  tm  tm 

TOTALS 

8.6 

28.1 

35.6 

12.1 

9.1  2.2 

.2 

100.0 

li.i 

11.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1058 


C  -  4  -  20 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIHECTXOH 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<N)  350-010 

1.9 

4.1 

3.4 

2.5 

.8 

.4 

13.1 

11.2 

10.0 

020-040 

1.2 

2.7 

2.6 

1.3 

-i 

.1 

8.0 

10.0 

10.0 

050-070 

.9 

3.2 

1.6 

.2 

5.9 

7.8 

7.0 

(K)  080-100 

1.1 

3.0 

.6 

.1 

4.8 

6.5 

6.0 

110-130 

1.2 

7.7 

1.5 

10.4 

6.9 

7.0 

140-160 

1.9 

8.5 

2.4 

1.4 

.1 

.1 

14.4 

8.2 

7.0 

(S)  170-190 

.9 

6.7 

4.5 

1.9 

1.0 

.3 

.1 

15.4 

10.7 

10.0 

200-220 

1.5 

2.0 

.4 

.5 

.3 

.1 

4.9 

8.8 

8.0 

230-250 

1.4 

1.4 

.2 

3.0 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

.6 

1.1 

.1 

.3 

2.2 

7.2 

6.0 

290-310 

1.1 

1.8 

.9 

.4 

.5 

a 

4.8 

10.0 

7.0 

320-340 

.8 

1.4 

1.9 

.9 

.6 

.3 

5.9 

12-0 

11.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

nnmmniiinimmiiiiiniiiniiiiiimmmniimimiiniitiiiiiiii 

7.1 

II  III  III  HU 

TOTALS 

14.5 

43.6 

20.1 

9.5 

3.4 

1.4 

.1 

100.0 

8.5 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  21 
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OPERATING  LOCATION  ‘A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WINS  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LSI  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH:  MAR  HOURS:  03-05 

DIRECTION 

(DEGREES) 

l 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.7 

2.5 

3.8 

2.5 

1.2  .2  .1 

11.9 

11.9 

12,0 

020-040 

1.0 

2.6 

2.4 

.1 

.2 

6.2 

8.9 

8.0 

050-070 

.9 

2.4 

.8 

.8 

.i 

4.8 

8.7 

8.0 

(B)  080-100 

2.0 

3.5 

1.9 

.2 

7.7 

7.1 

6.5 

110-130 

2.3 

5.2 

1.6 

9.0 

6.6 

6.0 

140-1G0 

3.0 

6.7 

1.1 

.3 

a 

11.2 

6.9 

6.0 

(S)  170-190 

1.6 

6.1 

4.3 

2.2 

.9  .3 

15.4 

10.4 

9.0 

200-220 

1.0 

2.6 

.6 

.6 

.2 

5.1 

8.2 

7.0 

230-250 

1.3 

.6 

.3 

.i 

2.4 

5.6 

4.0 

(W)  260-280 

1.3 

1.4 

.5 

.3 

.2 

3.8 

7.8 

5.0 

290-310 

1.5 

2.6 

.9 

.3 

.8  .3  .1 

6.5 

9.9 

7.0 

320-340 

1.4 

2.9 

3.1 

.5 

1.0  .1 

9.0 

10.6 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  7.0 

//////////// 

TOTALS 

!  19-0 

39.1 

21.3 

7.9 

4.7  .9  .2 

100.0 

8.4 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  *  -  22 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  C*  PERI 00  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

1ST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

| 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN 
15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(E)  350-010 

1.8 

2.7 

4.2 

2.4 

.9 

.3 

12.3 

11.6 

12.0 

020-040 

1.1 

2.0 

2.9 

.a 

.2 

.1 

7.1 

10.2 

10.0 

050-070 

.9 

2.5 

1.3 

4.6 

7.5 

7.0 

IS)  080-100 

1.0 

3.0 

1.6 

.3 

5.9 

7.8 

7.0 

110-130 

1.4 

6.3 

1.1 

8.8 

6.6 

6.0 

140-160 

3.1 

8.4 

1.9 

.2 

.3 

14.0 

7.0 

6.0 

(S)  170-190 

1.5 

5.2 

3.4 

1.9 

.9 

.2 

13.1 

10.5 

9.0 

200-220 

1.1 

1.7 

1.3 

1.0 

.2 

5.3 

9.8 

9.0 

230-250 

.5 

1.4 

.4 

.1 

2.5 

7.0 

6.0 

(W)  260-280 

.8 

1.4 

.3 

.2 

.2 

2.9 

7.9 

6.0 

290-310 

2.3 

2.9 

1.7 

.1 

.8 

.1 

7.8 

8.4 

7.0 

320-340 

1.5 

j 

2.9 

3.0 

.8 

.6 

.4 

9.2 

10.7 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.5 

//////////// 

TOTALS 

17.0 

40.4 

23.1 

7.8 

4.1 

1.1 

100.0 

8.5 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  23 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PBRCEHTASE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  ITTC:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  "4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  1 
20-24 

3 PEIS  IN  KNOTS 
25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.8 

3.8 

4.6 

2.8 

1.3 

.3  .1 

13.7 

12.4 

12.0 

020-040 

1.1 

2.0 

2.9 

1.2 

.3 

.1 

7.6 

10.5 

11.0 

050-070 

1 

.8 

2.4 

1.8 

.3 

5.3 

8.6 

9.0 

(B)  080-100 

.6 

1.3 

2-0 

.3 

4.3 

9.2 

10.0 

110-130 

.8 

2.6 

1.9 

.4 

5.7 

8.8 

9.0 

140-160 

.8 

3.7 

4.7 

1.7 

.5 

11.4 

10.9 

10.0 

(S)  170-190 

.3 

3.7 

6.7 

4.4 

1.2 

.4 

16.7 

13.2 

13.0 

200-220 

.9 

1.1 

2.8 

2.3 

1.2 

.2  .1 

8.5 

13.7 

14.0 

230-250 

.9 

1.3 

1.2 

.4 

.2 

4.0 

9.2 

8.0 

<W)  260-280 

.8 

1.1 

1.2 

.1 

.4 

3.5 

9.6 

8.0 

290-310 

.8 

1.8 

2.4 

.2 

1.2 

.4 

6.8 

12.1 

12.0 

320-340 

■  9 

3.3 

3.0 

2.6 

1.6 

.4 

11.8 

12.8 

12.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.8 

nn nuu u 

TOTALS 

9.5 

28.1 

35.2 

16.7 

7.9 

1.8  .2 

100.0 

11.5 

11.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  24 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  HD  NTH:  MAR  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

3.0 

3.8 

2.4 

1.9 

.1 

12.9 

12.2 

12.0 

020-040 

1.0 

3.8 

3.5 

1.3 

.4 

.1 

10.1 

10.1 

10.0 

050-070 

.4 

1.7 

1.2 

.4 

3.8 

9.3 

9.0 

<B)  080-100 

.4 

1.1 

.6 

.1 

2.3 

8.0 

8.0 

110-130 

.8 

2.4 

1.7 

.2 

.2 

5.3 

8.9 

8.0 

140-160 

K1 

2.7 

4.5 

2.4 

1.0 

.1 

11.3 

12.0 

12.0 

(S)  170-190 

1.8 

7.2 

6.3 

2.6 

.5 

.2 

19.1 

14.9 

15.0 

200-220 

K9 

1.1 

2.3 

2.6 

1.2 

.2 

8.2 

13.4 

14.0 

230-250 

.5 

1.5 

1.4 

.4 

.1 

.1 

4.1 

10.2 

9.5 

(W)  260-280 

.6 

1.4 

.2 

.2 

.3 

4.1 

10.5 

10.0 

290-310 

m 

1.7 

1.8 

.6 

.4 

7.3 

12.2 

12.0 

320-340 

B 

2.8 

2.6 

2.2 

.4 

10.9 

13.4 

14.0 

VARIABLE 

I 

CALM 

iimuimmiiniiuiuimuimiiimiiiuiiiiiiiimmiiiimiutiuiii 

.8 

llimilllll 

TOTALS 

9.8 

23.5 

32.1 

20.7 

10.4 

2.1 

.3 

100.0 

12.1 

12.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  25 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

!  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

i.i 

3.3 

4.6 

2.7 

1.9 

.6 

14.3 

13.0 

13.0 

02C  -040 

.6 

2.4 

2.7 

1.0 

.5 

.1 

7.3 

10.9 

10.0 

050-070 

.8 

2.3 

1.5 

.2 

4.7 

8.3 

8.0 

(E)  080-100 

1.0 

1.9 

.4 

.1 

3.4 

6.2 

6.0 

110-130 

.9 

2.7 

1.5 

.3 

.2 

5.6 

8.8 

9.0 

140-160 

.9 

3.4 

3.9 

1.6 

.8 

.1 

10.6 

ii.i 

10.0 

(S)  170-190 

.5 

3.4 

6.1 

6.0 

3.4 

.8  .1 

20.4 

14.3 

15.0 

200-220 

.5 

1.6 

3.0 

1.8 

.9 

.1 

8.0 

12.4 

12.0 

230-250 

1.6 

1.3 

.5 

.2 

3.7 

6.3 

5.5 

(W)  260-280 

.8 

1.5 

.9 

.6 

.1 

.2 

4.1 

10.0 

8.5 

290-310 

1.2 

1.2 

2.2 

.9 

.9 

.4 

6.7 

12.1 

10.5 

320-340 

1.2 

2.4 

2.8 

1.8 

1.4 

.2 

9.8 

12.1 

11.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.4 

iminiim 

TOTALS 

|  11.1 

27.4 

30.1 

17.2 

10.1 

2.4  .2 

100.0 

11.5 

11.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  26 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCB  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


DIRECTI  0(1 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2-5 

4.0 

3.7 

2.5 

1.6 

.6 

14.8 

11.4 

10.5 

020-040 

2.5 

3.5 

1.7 

.5 

.2 

.1 

8.6 

7.9 

6.0 

050-070 

2.0 

3.9 

1.1 

.2 

7.2 

6.5 

6.0 

(E)  080-100 

1.9 

2.8 

.3 

5.1 

5.4 

5.  ) 

110-130 

2.8 

3.9 

1.1 

.1 

7.8 

6.5 

6.0 

140-160 

3.4 

6.6 

5.1 

1.9 

.1 

17.1 

8.7 

8.0 

(8)  170-190 

2.6 

5.8 

5.1 

1.9 

.5 

.4 

.1 

16.5 

9.8 

9.0 

200-220 

1.0 

1.7 

.6 

.1 

3.4 

7.1 

6.0 

230-250 

.8 

.4 

1.2 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

1.1 

.3 

.2 

.1 

.i 

1.8 

6.7 

4,0 

290-310 

-6 

.9 

1.1 

.6 

.1 

.2  .1 

3,7 

11.7 

11.0 

320-340 

1.7 

1.1 

1.5 

1.3 

.9 

.1 

6.6 

10.8 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiinuuimuimiiimiiiiimiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiii 

6.2 

//////////// 

TOTALS 

|  22.9 

34.9 

21.5 

9.1 

3.5 

1.5  .1 

.1 

100.0 

8.3 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP 

OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  27 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  ] 
(DECREES)  1 

l  14 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.3 

2.9 

3.5 

2.2 

1.2  .3 

12.4 

11.2 

11.0 

020-040 

2.5 

2.3 

2.0 

l.l 

.3  .3 

8.5 

9.4 

8.0 

050-070 

2.2 

3.5 

1.0 

.3 

7.0 

6.9 

6.0 

(E)  080-100 

1.8 

3.7 

.6 

.2 

6.3 

6.4 

6.0 

110-130 

1.9 

5.7 

1.4 

9.0 

6.7 

6.0 

140-160 

2.0 

9.1 

4.4 

1.7 

.1 

18.2 

8.5 

e.o 

(S)  170-190 

1.4 

5.7 

3.1 

1.7 

1.1  .3 

13.3 

10.7 

9.0 

200-220 

.6 

1.8 

.3 

.1 

2  .9 

7.4 

7.0 

230-250 

.8 

.5 

.4 

.1 

1.8 

6.9 

5.0 

(W)  260-280 

i.i 

.9 

.2 

.1 

2.3 

6.0 

5.0 

290-310 

.9 

i.i 

.9 

.4 

.5  .1 

.1  4.0 

10.8 

10.0 

320-340 

i.i 

1.3 

1.7 

.4 

1.2 

5.7 

11.4 

12.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

uiiimiiimmiiiiiimniiiimiiui/tiiiiniiiiiiiiimiimiinmiim  e.6 

//////////// 

TOTALS 

19.4 

38.5 

19.5 

8.1 

4.5  1.1 

.1  100.0 

8.2 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFKTAC,  AS  SEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRBNCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OR 
LST  TO  'JTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


DIRECTION  | 

1  *-« 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  Ilf  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

3.3 

4.0 

2.5 

1.3 

.4  .0 

13.2 

11.9 

12.0 

020-040 

1.4 

2.7 

2.6 

.9 

.3 

•  1 

7.9 

9.7 

9.0 

050-070 

1.1 

2.7 

1.3 

.3 

.0 

5.4 

7.8 

7.0 

(S)  080-100 

1.2 

2.5 

1.0 

.2 

5.0 

7.0 

6.0 

110-130 

1.5 

4.6 

1.5 

.i 

a 

7.7 

7.3 

7.0 

140-160 

2.1 

6.1 

3.5 

1.4 

.4 

.0  .0 

13.5 

9.0 

8.0 

(S)  170-190 

1.2 

4.8 

5.1 

3.3 

1.4 

.4  .1  .0 

16.2 

12.0 

12.0 

200-220 

.9 

1.7 

1.4 

1.1 

.5 

.1  .0 

5.8 

11.0 

10.0 

230-250 

1.0 

1.1 

.6 

.2 

.1 

.0 

2.8 

7.3 

6.0 

(W)  260-280 

.9 

1.1 

.6 

.3 

.2 

.1 

3.1 

8.6 

6.0 

290-310 

1.2 

1.7 

1.5 

.6 

.7 

.3  .0 

5.9 

10.9 

10.0 

320-340 

1.3 

2.2 

2.5 

1.4 

1.2 

.3 

8.6 

11.8 

12.0 

VARIABLE 

CALM 

iimiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiimniiiuimiimiiiiiiimiiiiuiiiuiui 

4.8 

//////////// 

TOTALS 

15.5 

34.4 

25.6 

12.3 

6.2 

1.7  .1 

100.0 

9.6 

9.0 

TOTAL  HUMBER  OF 

OBSERVATIONS  7440 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIC*  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITS  VISIIILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  NILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPBBD  IN  KNOTS 


DIRECTION  |  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

.9 

6.0 

5.2 

7.3 

3.8 

.9 

24.1 

14.0 

14.0 

020-040 

.4 

2.4 

5.8 

2.1 

1.1 

.0 

12.7 

13.3 

12.0 

050-070 

.5 

2.7 

3.2 

.9 

.1 

7.5 

10.2 

10.0 

(E)  080-100 

.3 

2.4 

3.4 

.6 

6.7 

9.9 

10.0 

110-130 

.9 

2.3 

3.7 

a 

.1 

7.1 

9.3 

10.0 

140-160 

.5 

2.6 

4.5 

2.6 

.8 

11. 1 

12.2 

12.0 

(S)  170-190 

.1 

2.7 

3.6 

2.5 

1.2 

.3 

10.5 

13-1 

13.0 

200-220 

.3 

.3 

.8 

.4 

.1 

.1 

2.0 

11.9 

12.5 

230-250 

.2 

.2 

.1 

.5 

5.6 

5.0 

<VJ  260-280 

.3 

.i 

.7 

.1 

.5 

1.7 

13.1 

12.0 

290-310 

.4 

,1 

1.4 

.5 

.8 

.8 

.2 

4.3 

17.1 

16.5 

320-340 

.8 

1.7 

2.7 

2.3 

i.i 

.2 

8.9 

13.1 

13.0 

VARIABLE 

i 

CALM 

iiiH/uimiimiiuimniitiiiiiimiiniiiuiiimuiiiiiiiiiiiimiiiiii 

2.9 

//////////// 

TOTALS 

5.6 

23.5 

35.1 

19.4 

9.6 

3.1 

.2 

100.0 

12.3 

12.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  985 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DEGREES) 

|  14 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  SPEED  III 

20-24  25-29 

KROTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.8 

4.0 

1.7 

1.4 

.6  .1 

10.6 

8.8 

7.0 

020-040 

2.7 

2.4 

1.8 

.8 

.4 

8.1 

8.3 

8.0 

050-070 

1.9 

2.9 

.8 

.2 

5.8 

6.2 

5.0 

(E)  080-100 

1.3 

4.0 

1.1 

6.4 

6.8 

6.5 

110-130 

2.1 

4.0 

1.7 

.1 

.1 

8.0 

7.1 

6.0 

140-160 

4.6 

7.3 

3.7 

.8 

.4 

16.8 

7.5 

6.0 

(S)  170-190 

2.4 

6.1 

3.9 

2.4 

.7 

15.6 

9.5 

9.0 

200-220 

1.3 

3.9 

.8 

.1 

6.1 

6.6 

6.0 

230-250 

.6 

1.0 

•  3 

1.9 

6.4 

5-0 

(W)  260-280 

1.3 

1.0 

.2 

2.6 

5.0 

4.0 

290-310 

1.9 

1.6 

.7 

.2 

.1  .i 

4.6 

7.1 

6.0 

320-340 

1.6 

2.6 

1.2 

1.0 

.4  .3 

a 

7.2 

10.4 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.4 

//////////// 

TOTALS 

|  24.5 

40.8 

17.9 

7.0 

2.6  .6 

.1 

100. 0 

7.4 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OPERATING  LOCATION  ‘A*  PBRCHTEAG3  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  TOC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH :  APR  HOURS:  03-05 


DIRECTION 
(DEGREES)  | 

l  14 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.1 

3.0 

2.8 

1.6 

.6 

.i 

10.1 

9.9 

9.0 

020-040 

1.4 

2.7 

2.8 

.8 

.4 

8.1 

9.8 

9.0 

950-070 

1.8 

2.8 

.7 

5.2 

5.5 

5.0 

(E)  080-100 

1.8 

4.1 

.6 

.2 

6.7 

6.4 

6.0 

110-130 

1.7 

4.3 

.9 

.1 

.i 

7.1 

7.2 

7.0 

140-160 

2.8 

7.0 

3.3 

1.0 

.i 

14.2 

8.2 

8.0 

(S|  170-190 

3.1 

5.1 

5.2 

1.1 

a 

14.7 

8.? 

8.0 

200-220 

2.0 

3.6 

1.8 

.4 

7.8 

7.4 

7.0 

230-250 

1.6 

1.8 

.4 

.1 

3.9 

5.8 

6.0 

(W)  260-280 

1.6 

1.4 

.1 

3.1 

5.2 

4.5 

290-310 

2.3 

1.7 

.8 

.4 

5.2 

6.6 

5.0 

320-340 

left 

2.1 

2.2 

1.1 

.2 

.6 

.2 

8.2 

ii.i 

10.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

itiituiiimtui  utiiniiittmmuiiiuiiitiimiiiitmiiiinitiitmiii 

5.7 

//  '111111111 

TOTALS 

24.0 

39.6 

21.5 

6.8 

1.6 

.7 

.2 

100.0 

7.7 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  -A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPEXAC,  ASHEVILLE  HC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  APR  BOJRS:  06-08 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350—010 

1.1 

4.0 

3.4 

1.8 

.3 

.1 

.2 

11.0 

10.6 

10.0 

020-040 

1.4 

3.2 

1.4 

.6 

.4 

.1 

7.2 

8.8 

7.0 

050-070 

1.7 

2.2 

.8 

.1 

4.8 

6.2 

5.0 

(K)  080-100 

1.4 

3.1 

1.4 

.3 

6.3 

7.5 

7.0 

110-130 

1.4 

4.1 

1.8 

.1 

a 

7.6 

7.6 

7.0 

140-160 

3.3 

5.2 

3.2 

1.3 

.i 

13.2 

8.1 

7.0 

(S)  170-190 

2.3 

5.0 

5.8 

1.3 

.7 

15.1 

9.8 

10.0 

200-220 

’.8 

1.7 

1.9 

.7 

6.0 

8.6 

9.0 

230-250 

B 

2.0 

.2 

.3 

.1 

4.1 

6.9 

6.0 

(W)  260-280 

H 

2.0 

.2 

.4 

.1 

4.2 

7.1 

6.0 

290-310 

B 

2.2 

i.i 

.1 

4.8 

7.1 

6.0 

320-340 

m 

2.8 

2.7 

1.7 

.9 

.4  .1 

10.2 

11.4 

11.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.4 

nn/iii//ii 

TOTALS 

1  20.2 

37.5 

23.9 

8.7 

2.7 

.6  .1 

.2 

100.0 

8.3 

8.0 

TOTAL  N184HER  OF 

OBSERVATIONS 

900 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LSI  TO  UIC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
HCWTH:  APR  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.1 

2.3 

5.0 

2.2 

1.2  .3 

12.2 

12.5 

12.0 

020-040 

.4 

2.8 

2.1 

2.0 

.3 

7.7 

n.i 

10.0 

050-070 

.6 

2.9 

1.7 

.1 

5.2 

8.0 

8.0 

(S)  080-100 

.7 

1.1 

1.3 

.7 

3.8 

9.8 

10.0 

110-130 

1.2 

3.7 

1.8 

.1 

6.8 

7.5 

0.0 

140-160 

.7 

3.9 

4.1 

1.3 

.6 

10.6 

10.7 

10.0 

(S)  170-190 

1.3 

3.8 

5.8 

5.0 

1.9  .4 

18.2 

12.9 

13.5 

200-220 

.9 

2.4 

3.3 

1.8 

.3  .1 

8.9 

11.5 

12.0 

230-250 

1.0 

1.7 

2.0 

.2 

.2 

5.1 

9.5 

9.0 

<W)  260-280 

.8 

.9 

.8 

.4 

2.9 

9.1 

8.5 

290-310 

.6 

2.2 

2.3 

.4 

.3  .1 

6.0 

10.3 

10.0 

320-340 

.6 

2.8 

3.7 

3.0 

1.8  .3 

12.1 

13.5 

13.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.6 

//////////// 

TOTALS 

9.9 

30.5 

33.9 

17.2 

6.6  .9  .3 

100.0 

11.2 

11.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OPERATING  LOCATION 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PER  CERT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


DIRECTION  1 
(DECREES)  | 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  41  49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.8 

4.1 

4.4 

.6  .1 

.2 

12.7 

13.1 

13.0 

020-040 

B 

3.7 

3.2 

1.4 

.2 

9.6 

9.8 

10.0 

050-070 

1.9 

1.4 

.1 

4.2 

7.9 

7.0 

(B)  080-100 

.6 

1.6 

1.1 

.1 

3.3 

7.9 

8.0 

110-130 

1.1 

3.2 

1.8 

.8 

6.9 

8.6 

8.0 

140-160 

.8 

1.9 

2.6 

1.9 

.6  .2 

7.9 

11.8 

12.0 

(S)  170-190 

1.1 

3.8 

6.0 

5.8 

2.7  .6 

19.9 

13.6 

14.0 

200-220 

.8 

2.7 

4.7 

1.4 

.7 

10.2 

11.2 

11.0 

230-250 

.8 

1.6 

1.1 

.9 

.4  .1  .1 

5.0 

11.5 

11.0 

(W)  260-280 

.1 

1.0 

.4 

.3 

.3 

2.2 

11.4 

9.5 

290-3X0 

.8 

2.0 

2.0 

.4 

.1 

5.3 

8.2 

9.0 

320-340 

.3 

3.3 

3.8 

2.3 

2.1  .1 

12.0 

12.8 

12.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

-8 

//////////// 

TOTALS 

[  8.6 

29.5 

32.2 

19.8 

7.7  1.0  .2 

.2 

100.0 

11.4 

11.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS 

900 

C  -  4  -  35 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETRC,  ASHEVILLE  ItC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  APR  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  2r-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

•  4 

3,9 

6.6 

2.4 

.7 

.2 

.1 

14.3 

11.9 

12,0 

020-040 

.6 

3.7 

2.3 

.8 

.2 

7.6 

9.8 

9.0 

050-070 

1.3 

2.4 

1.8 

5.6 

7.6 

7.5 

(B)  080-100 

1.2 

1.2 

1.3 

.1 

3.9 

7.0 

6.0 

110-130 

.6 

1.7 

2.8 

.6 

.1 

5.7 

9.9 

10.0 

140-160 

1.4 

2.8 

3.2 

1.8 

.6 

.2 

10.0 

11.0 

12.0 

(S)  170-190 

1.0 

5.6 

9.3 

5.7 

1.4 

.9 

23.9 

12.7 

12.0 

200-220 

1.7 

3.4 

.4 

.2 

5.8 

11.2 

11.0 

230-250 

.8 

.8 

.3 

.1 

2.0 

7.8 

6.0 

<W)  260-280 

.9 

.4 

.6 

.1 

.3 

.2  .1 

2.7 

11.3 

9.5 

290-310 

1.6 

1.7 

1.3 

.7 

.1 

.1 

5.4 

9.3 

0.0 

320-340 

1.4 

3.4 

4.2 

2.3 

1.1 

.1 

12.7 

11.3 

32.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.6 

//////////// 

TOTALS 

|  11.2 

29,3 

36.8 

15.2 

4.7 

1.5  .3 

.2 

100.0 

10.9 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  "* 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.2 

6.0 

3.3 

1.7 

.3 

.3 

.1 

14.0 

9.6 

8.0 

020-040 

2.0 

4.7 

2.8 

.6 

.1 

10.1 

8.1 

7.0 

050-070 

1.9 

4.3 

.6 

.2 

7.0 

6.1 

6.0 

(E)  080-100 

1.0 

3.0 

.3 

4.3 

6.2 

6.0 

110-130 

2.3 

2.3 

2.2 

.4 

7.3 

7.7 

7.5 

140-160 

3.1 

6.7 

3.2 

1.2 

.6 

14.8 

8.3 

7.0 

(S)  170-190 

3.9 

10.0 

4.7 

1.2 

.7 

20.4 

8.3 

8.0 

200-220 

.7 

1.4 

.3 

.1 

2.6 

6.3 

6.0 

230-250 

.2 

.2 

.2 

.7 

9.7 

13.0 

(W)  260-280 

.9 

.3 

-3 

.1 

.1 

1.8 

7.0 

4.5 

290-310 

1.2 

1.4 

.7 

.6 

.2 

.1 

.1 

4.3 

9.6 

6.0 

320-340 

3.2 

2.9 

.8 

i.i 

.1 

.3 

8.4 

8.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.2 

//.  ////////. 

TOTALS 

22.6 

43.0 

19.4 

7.4 

2.1 

.7 

.1 

.1 

100.0 

7.8 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  37 


USAFETAC/DS—  92/291  -  Page  92 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIC*  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  APR  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  j 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.0 

3.4 

2.7 

.7 

.2 

.4 

.1 

11.6 

8.4 

7.0 

020-040 

3.3 

3.3 

1.6 

.2 

.3 

.1 

.1 

9.0 

7.6 

6.0 

050-070 

1.1 

4.4 

.6 

.1 

.3 

6.6 

7.2 

6.0 

<B)  080-100 

2.2 

3. 4 

1.0 

6.7 

6.1 

6.0 

110-130 

2.1 

5.1 

1.8 

.4 

9.4 

7.3 

7  .0 

140-160 

3.3 

9.6 

3.2 

.4 

.2 

16.8 

7.2 

"  1 

(S)  170-190 

1.8 

7.9 

3.7 

1.4 

.4 

15.2 

8.9 

8.0 

200-220 

1.7 

2.2 

.6 

4.4 

6.1 

6.0 

230-250 

-1 

.4 

-6 

5.8 

6.0 

(W)  260-280 

.6 

1.2 

.4 

2.2 

6.4 

5.5 

290-310 

1.9 

1.2 

.9 

.4 

.3 

.1 

4.9 

8.5 

6.0 

320-340 

2.0 

2.0 

.7 

1.0 

5.7 

7.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.0 

//////////// 

TOTALS 

24.1 

44.1 

17.2 

4.6 

1.7 

.5 

.2 

.1 

100.0 

7.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
U8AFBTAC,  ASHEVILLE  IfC 

STATION  HUMBER:  723535 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
WORTH:  APR  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1  I'* 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

1.8 

3.7 

3.7 

2.0 

.6 

.1 

.1 

-1 

12.1 

10.7 

10.0 

020-040 

1.6 

3.3 

2.3 

.9 

.3 

.0 

.0 

.0 

8.4 

9.1 

8.0 

050-070 

1.4 

3.0 

1.0 

.1 

.0 

5.5 

6.8 

6.0 

(B)  080-100 

1.3 

2.7 

1.0 

.2 

5.2 

7.1 

7.0 

110-130 

1.6 

3.6 

1.8 

.3 

.0 

.0 

7.3 

7.8 

7.0 

140-160 

2.5 

5.5 

3.3 

1.2 

.4 

.1 

13.0 

8.7 

8.0 

(8)  170-190 

2.1 

5.9 

5.5 

3.0 

1.1 

.2 

17.9 

10.7 

10.0 

200-220 

1.1 

2.4 

2.1 

.6 

.2 

.0 

6.5 

9.1 

8.0 

230-250 

.8 

1.2 

.5 

.3 

.1 

.0 

.0 

2.9 

8.4 

7.0 

(W)  260-280 

.9 

1.0 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

2.7 

7.7 

6.0 

290-310 

1.4 

1.8 

1.2 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

5.1 

8.5 

7.0 

320-340 

1.6 

2.7 

2.4 

1.7 

.8 

.3 

.1 

9.6 

11.2 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


mmmiiiiiiiiiiiumimtiimiumiiumniiiimimi  minimum  3.8  iiuiiunn 

18.1  36.8  25.2  10.9  3.8  .8  .2  .1  100.0  9.0  8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROK  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LSI  TO  17TC:  ♦  B  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  |  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

i.i 

4.8 

6.0 

3.5  1.8  .5  1.1 

.9 

19.7 

14.6 

13.0 

020-040 

1.6 

4.1 

2.7 

1.8  2.3  .2 

.2 

12.8 

12.1 

10.0 

050-070 

1.6 

2.8 

1.8 

.2 

6.4 

7.3 

6.5 

(B)  080-100 

1.4 

2.5 

2.7 

.7 

7.3 

8.8 

9.0 

110-1  JO 

1.8 

5.0 

5.5 

.5  .2  .2 

13.1 

9.0 

9.0 

140-160 

1.1 

4.3 

4.3 

.5 

10.1 

9.0 

9.0 

(S)  170-190 

.7 

2.8 

4.6 

1.1  .4 

9.6 

10.4 

10.5 

200-220 

.4 

.7 

.5 

.5 

2.1 

10.1 

9.5 

230-250 

.7 

.2 

.2 

1.1 

5.2 

4.0 

(W)  260-280 

.2 

.7 

.9 

.2  .2 

2.1 

11.3 

10.0 

290-310 

.4 

1.2 

2.1 

1.1  .7  .4 

.2 

6.0 

14.3 

13.5 

320-340 

1.1 

1.6 

2.1 

1.8  .4  .5  .5 

8.0 

13.6 

12.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.8 

//////////// 

TOTALS 

j  12.1 

30.7 

33.4 

11.9  5.8  1.8  1.8 

1.3 

100.0 

n.i 

10.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

564 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535 


STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 
LST  TO  UTC:  *■  S 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGRESS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.0 

2.0 

1.5 

.1  .1 

5.8 

7.3 

7.5 

020-040 

1.7 

3.7 

1.2 

.5  .3 

7.4 

7.8 

7.0 

050-070 

1.6 

2.8 

.6 

5.1 

6.4 

6.0 

(E)  080-100 

2.5 

2.9 

.1 

.1 

5.6 

4.9 

5.0 

110-130 

3.2 

6.8 

1.3 

.1  .1 

11.5 

6.3 

6.0 

140-160 

4.7 

11.1 

4.5 

.6  .2 

21.2 

7.2 

7.0 

(3)  170-190 

2.0 

8.5 

4.0 

2.4  .9 

17.7 

9.4 

8.0 

200-220 

1.7 

1.8 

.9 

4.4 

6.4 

6.0 

230-250 

1.6 

.2 

.2 

2.0 

3.8 

3.0 

(W)  260-280 

1.2 

.4 

.3 

.4 

2.4 

7.3 

4.5 

290-310 

1.4 

.8 

.1 

.2 

2.5 

5.3 

4.0 

320-340 

1.7 

1.7 

1.6 

.1 

5.2 

7.1 

6.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.2 

//////////// 

TOTALS 

25.3 

42.7 

16.3 

4.5  1.5  .1 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBBR  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


percentage  frequency  op  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UPC:  ♦  6  MONTH:  MAY  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IR  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.8 

2.8 

1.2 

.9 

.1 

6.6 

8.1 

7.0 

0i0-040 

3.0 

3.3 

1.2 

.2 

7  7 

6.0 

5.0 

050-070 

1.3 

2.3 

.6 

.2 

4.4 

6.6 

6.0 

(E)  080-100 

1.9 

3.3 

.2 

5.5 

5.7 

6.0 

110-130 

2.6 

6.6 

1.7 

.3 

11.2 

6.7 

6.5 

140-160 

3.0 

10.2 

2.8 

.i 

.1 

16.2 

7.2 

7.0 

(S)  170-190 

2.7 

9.6 

5.6 

1.4 

.1 

.1 

19.5 

8.6 

8.0 

200-220 

1.7 

3.3 

.9 

.4' 

6.3 

7.1 

6.0 

230-250 

1.3 

.4 

.4 

2.2 

5.3 

4.0 

(N)  260-280 

1.5 

1.3 

.3 

.3 

3.4 

6.4 

5.5 

290-310 

2.7 

.6 

.1 

3.4 

4.1 

4.0 

320-340 

1.2 

1.6 

1.7 

.5 

5.1 

9.0 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALK 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.3 

//////////// 

TOTALS 

24.7 

45.3 

16.7 

4.3 

.3 

.1 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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cperatiwo  location  -a*  percentage  pmsuewcy  or  occurrence  surpacb  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFTTAC ,  ASHEVILLE  EC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AE8  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  WTC:  «  6  MONTH:  MAY  HOURS:  06-08 


DIKfiCTXOH  ] 
(DECREES)  1 

l  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  G8  65 

TVTAL 

% 

HEAR 

WIND 

KEDlAff 

WJHD 

(E)  350-010 

2.4 

3.3 

1.7 

.8 

.2 

8.4 

8.C 

7.0 

020-040 

1.3 

2.4 

2.5 

.3 

.1 

6.6 

8.2 

8.0 

050-070 

1.4 

2.6 

.6 

.1 

4.7 

6.3 

6.0 

(K)  080-100 

1.5 

3.0 

.9 

.1 

5.5 

6.3 

6.0 

110-130 

2.7 

6.3 

1.6 

.1 

.1 

10.9 

6.8 

6.0 

140-160 

2.8 

8.0 

3.4 

.4 

.1 

14.7 

7.9 

8.0 

(S)  170-190 

1.5 

6.5 

8.2 

2.2 

.3 

18.6 

10.1 

10.0 

200-220 

.6 

3.3 

1.6 

.8 

.3 

6.7 

9.2 

8.0 

230-250 

1.2 

2.4 

.6 

4.2 

5.9 

6.0 

(V)  260-280 

1.0 

1.2 

.5 

.2 

.1 

3.0 

7  .2 

6.0 

290-310 

2.0 

1.5 

.6 

.3 

4.5 

6.4 

6.0 

320-340 

1.7 

2.3 

1.9 

.9 

.2 

7.0 

8.8 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

//////////////// //////////////////////////////////////////////////// ///////// 

5.3 

//////////// 

TOTALS 

j  20.1 

42.8 

24.1 

6.2 

1.3  .1 

100.0 

7.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 
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OPERATING  LOCATION  -A'  PERCBITACB  FREQUBHCT  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPKTAC,  ABBEVILLE  AC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723535  STATIC*  SAME:  VAACB  APB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LOT  TO  UTC 

:  ♦  6 

MONTH:  MAY  BOURS 

:  09-11 

DIRECTION 

(DECREES) 

1  M 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<S)  350-010 

1.3 

2.6 

3.1 

1.3 

.5 

8.8 

10.5 

10.5 

020-040 

i.i 

3.7 

2.6 

.1 

7.4 

8.0 

8.0 

050-070 

1.2 

2.8 

1.6 

.2 

5.8 

7.7 

7.5 

(E)  080-100 

1.3 

1.5 

.4 

,1 

3.3 

6.1 

6.0 

110-130 

1.4 

3.7 

3.4 

8.5 

8.2 

8.0 

140-160 

l.S 

3.3 

5.8 

.8 

.2  .1 

11  .8 

9.8 

10.0 

(B)  170-190 

1.3 

4.4 

9.4 

4.5 

1.8  .1 

21.5 

12.3 

12.0 

200-220 

.6 

3.0 

4.7 

2.7 

.6  .1 

11.8 

12.0 

12.0 

230-250 

1.0 

2.3 

1.3 

.9 

.1 

5.5 

9.0 

8.0 

( U )  260-280 

.9 

1.4 

1.2 

3.4 

7.5 

7.0 

290-310 

.5 

1.7 

1.0 

.3 

.1 

3.7 

8.5 

7.0 

320-340 

1.3 

.9 

2.5 

1.3 

.3 

6.2 

10.9 

n.o 

VARIABLE 

CALM 

iiiiimiiiiiinmiiiuiiiiiiinituuuiiniiiiumiiiiiiiinuiiiiiinin 

2.2 

till llll II II 

TOTALS 

13.5 

31.3 

37.0 

12.2 

3.6  .3 

100.0 

9.8 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 
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OPERATING  LOCATION  *A- 
U3APETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  RAMS:  VANCE  AFB  OR  PERIOO  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 

LOTTO  UTC:  ♦  6  »WTB:  MAY  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTI OW  ] 
(DEGRESS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.9 

2.0 

2.8 

2.2 

.4  .1 

6.4 

11.7 

12.0 

020-040 

i.i 

3.1 

2.3 

.2 

6.7 

8.3 

8.0 

050-070 

1.3 

2.7 

.3 

.1 

4.4 

6.1 

6.0 

(E)  080-100 

1.6 

2.9 

1.2 

.1 

5.8 

6.9 

6.0 

110-130 

1.8 

3.9 

1.6 

.2 

7.5 

7.2 

7.0 

140-160 

1.1 

4.4 

6.3 

2.0 

.2 

14.1 

10.1 

10.0 

(8)  170-190 

1.6 

3.8 

10.5 

5.7 

1.6  .4 

23.7 

12.8 

13.0 

200-220 

.9 

2.9 

3.2 

2.8 

.2 

10. 0 

11.0 

11.0 

230-250 

.9 

1.7 

1.1 

.2 

3.9 

7.7 

8.0 

(W)  260-280 

.5 

1.4 

.9 

.4 

.1 

3.3 

8.8 

0.0 

290-310 

.9 

1.2 

1.0 

.1 

.1 

3.2 

8.0 

8.0 

320-340 

1.4 

2.6 

1.3 

1.2 

.2 

6.7 

9.5 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

//////////////////////////////////////////////////////// /////// ////////////// 

2.4 

//////////// 

TOTALS 

14.0 

32.6 

32.5 

15.2 

2.8  .5 

100.0 

9.8 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PBRCENTASE  FREQUHICY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSU3  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  B2  -  DEC  91 


LST  TO  UTC 

:  ♦  6 

HOITTB:  MAT  90URS 

:  15-17 

DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

3539  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.9 

3.0 

3.2 

1.4 

.1 

8.6 

10.1 

10.0 

020-040 

1.5 

3.2 

2.5 

.2 

7.4 

7.9 

8  .0 

050-070 

1.1 

2.8 

.5 

.i 

4.5 

C.5 

6.0 

(B)  080-100 

1.4 

3.2 

1.1 

.1 

5.8 

6.7 

6.0 

110-130 

1.6 

4.8 

4.3 

.9 

.2 

11.8 

8.8 

8.0 

140-160 

1.1 

4.3 

5.8 

2.4 

.4 

14.0 

10.7 

10.0 

(S)  170-190 

.8 

4.4 

9.7 

7.2 

1.3  .2  .1 

23.7 

12.9 

13.0 

200-220 

.9 

1.7 

3.4 

1.0 

.5 

7.5 

10.8 

10. 0 

230-250 

.2 

1.6 

1.0 

.1 

2.9 

8.5 

8.0 

<W)  260-280 

1.1 

1.0 

.9 

.1 

3.0 

7.2 

7  .0 

290-310 

.8 

1.3 

1.3 

.1 

3.4 

8.0 

8.0 

320-340 

1.0 

2.2 

1.3 

1.2 

.1 

5.7 

9.5 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

uimuiiimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiuiiimmmiiiuumiuiimimiini 

1.6 

//////////// 

TOTALS 

\  12.4 

33.5 

35.0 

14.8 

2.5  .3  .1 

100.0 

9.8 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 
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operator:  location  percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFETAC,  ASHEVILLE  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  RARE:  VARCB  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  SOURS:  18-20 


DIRECTX  OR 
(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IH  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.2 

3.0 

1.8 

.3 

7.3 

7.1 

6.0 

020-040 

1.3 

3.3 

1.5 

.5 

6.7 

7.8 

7.0 

050-070 

2.8 

4.3 

.8 

7.8 

5.8 

6.0 

(B)  080-100 

2.3 

3.1 

.9 

.2  .1 

6.6 

6.5 

5.0 

110-130 

3.7 

7.4 

3.3 

.4 

14.8 

7.1 

7.0 

140-160 

4.0 

8.4 

6.9 

1.6  .1 

21.0 

8.7 

8.0 

(S)  170-190 

3.1 

6.9 

6.1 

2.6  .5 

19.2 

9.5 

9.0 

200-220 

.5 

.6 

.5 

.1 

1.8 

7.8 

6.0 

230-250 

1.1 

.4 

.2 

1.7 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

1.1 

.6 

.1 

1.8 

4.5 

4.0 

290-310 

.5 

.5 

.5 

.4  .1 

2.2 

9.3 

9.0 

320-340 

1-3 

1.6 

1.1 

.5 

4.5 

8.2 

7.5 

VARIABLE 

CALM 

immiiiunminiiiiiuumiiiimiiiiuinmiiiiiiinniiiiiimimii 

4.5 

iiiiiiiiiiii 

TOTALS 

23.9 

40.1 

23.7 

6.5  .8  .1 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  87  -  "F-C  91 

LST  TO  OTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  SOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  M 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  RIOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CK  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.5 

1.9 

1.8 

.1  .1 

5.5 

e.i 

7.0 

020-040 

2.3 

2.5 

.5 

5.3 

5.8 

5.0 

050-070 

2.0 

4.1 

.5 

.1 

6.8 

6.1 

6.0 

(B)  080-100 

2.5 

2.5 

.3 

5.3 

4.8 

5-0 

110-130 

6.8 

7.7 

2.6 

.1 

17.2 

6.0 

5.5 

140-160 

6.3 

12.4 

6.8 

1.0 

26.5 

7.3 

7.0 

(S)  170-190 

2.3 

4.1 

4.3 

1.3  .5 

12.5 

9.5 

9.0 

200-220 

1.1 

1.2 

.5 

2.8 

6.3 

5.0 

230-250 

1.4 

.2 

.2 

1-8 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

1.8 

.2 

.4 

.3 

2.8 

6.1 

4.0 

290-310 

.5 

.9 

.4 

.1 

1-9 

8.6 

8.0 

320-340 

1.3 

1.6 

.9 

.1 

3.9 

7.3 

6.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////// '/////////////////////////////////////////////////////////////// 

7  .8 

/////'////// 

TOTALS 

29.8 

39.3 

19.2 

2.9  .6  .1 

.1 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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C*>  BRAT  ISO  LOCATION  *A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


DIRECTION  | 

1  i-« 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

1 

* 

WIND 

WIND 

(■)  350-010 

1.6 

2.6 

2.2 

.9 

k> 

b 

b 

7.4 

9.0 

8.0 

020-040 

1.7 

3.1 

1.8 

.3 

.1 

6.9 

7.5 

7.0 

050-070 

1.6 

3.0 

.7 

.1 

5.4 

6.4 

6.0 

(E)  080-100 

1.9 

2.8 

.6 

.1 

.0 

5.4 

6.0 

6.0 

110-130 

3.0 

5.9 

2.5 

.3 

.1 

11.7 

7.0 

7.0 

140-160 

3.1 

7.8 

5.3 

1.1 

.2  .0 

17.4 

8.4 

8.0 

(S)  170-190 

1.9 

6.0 

7.2 

3.4 

.9  .1  .0 

19.5 

10.8 

10.0 

200-220 

1.0 

2.2 

2.0 

1.0 

.2  .0 

6.4 

9.7 

9.0 

230-250 

1.1 

1.2 

.6 

.1 

.0 

3.0 

6.8 

6.0 

(W)  260-280 

1.1 

.9 

.6 

.2 

.0 

2.9 

7.0 

6.0 

290-310 

1.2 

1.1 

.6 

.2 

.0 

.0 

3.1 

7.1 

6.0 

320-340 

1.4 

1.8 

1.5 

.7 

.1 

5.5 

8.9 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iimiiiiniiimiiiiimiiniiiiiuiiiiminuiiiuimiiiitmiiiiimiiii 

5.2 

//////////// 

TOTALS 

1  20.6 

38.4 

25.6 

8.4 

1.8  .1 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

7440 
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OPERATING  LOCATION  *A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY  BOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  CK  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITS  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  TRAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1  *-« 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

3.3 

4.6 

2.9 

1.0 

.2 

13.2 

12.2 

12.0 

020-040 

1.8 

3.3 

3.3 

.5 

.2 

9.0 

8.7 

9.0 

050-070 

2.1 

4.2 

2.6 

.2 

9.2 

7.4 

7.0 

(R)  080-100 

2.9 

4.9 

1.1 

9.0 

6.0 

6.0 

110-130 

3.3 

7.7 

4.4 

.3 

.2 

15.8 

7.7 

7.0 

140-160 

2.3 

5.7 

8.0 

1.1 

.2 

17  .3 

9.6 

10.0 

JS)  170-190 

1.5 

3.6 

2.9 

.7 

.3 

9.0 

8.9 

8.0 

200-220 

.8 

1.0 

.2 

.2 

2.1 

6.4 

6.0 

230-250 

.3 

.5 

.8 

4.2 

5.0 

(W)  260-280 

.2 

.5 

.3 

.2 

9.0 

9.0 

290-310 

.7 

1.1 

.5 

2.3 

7.3 

8.0 

320-340 

.8 

1.8 

4.6 

.7 

.2 

8.0 

11.0 

12.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.1 

//////////// 

TOTALS 

18.0 

37.6 

32.5 

6.8 

2.1 

.2 

100.0 

8.6 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  612 


C  -  4  -  50 
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OPERATING  LOCATION  "A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPKTAC,  ASHEVILLE  !*C  FROM  BCURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  RAKE:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  81 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUN  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DECREES) 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  RIOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-4r  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.2 

1.7 

.6 

.1  .1 

2.9 

8.3 

7.5 

020-040 

1.1 

1.3 

.i 

.1 

2.7 

6.0 

5.5 

050-070 

2.7 

1.8 

.3 

.1 

4.9 

5.0 

4.0 

(X)  080-100 

2.9 

2.2 

.6 

5.7 

4.9 

4.0 

110-130 

7.2 

6.2 

.4 

13.9 

4  .7 

4.0 

140-160 

9.6 

13.8 

2.2 

.3 

25-9 

5.7 

5.0 

(8)  170-190 

3.8 

10.7 

5.7 

1.7  .2 

22.0 

8.4 

8.0 

200-220 

1.3 

3.1 

1.3 

-1 

5.9 

7.2 

7.0 

230-250 

.4 

.7 

.2 

.1 

1.4 

7.1 

6.0 

(V)  260-280 

.9 

.3 

.2 

.1 

1.6 

6.7 

4.0 

290-310 

.6 

.4 

.3 

.1 

1.4 

7.5 

7.0 

320-340 

1.4 

! 

•  9 

.2 

2.6 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

nniuinnnniimmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnniininti 

9.2 

//////////// 

TOTALS 

32.1 

43.1 

12.3 

2.4  .5  .1 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NIKBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  irrc:  ♦  6  MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IH  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

1.9 

1.2 

.1 

5.9 

6.0 

6.0 

020-040 

1.6 

1.7 

.8 

.2 

4.2 

6.6 

7.0 

050-070 

i.i 

1.6 

.4 

3.1 

6.0 

5.0 

(E)  080-100 

1.2 

1.6 

2.B 

4.7 

5.0 

110-130 

6.0 

5.4 

.4 

.1 

12.0 

5.0 

4.5 

140-160 

8.8 

11.3 

1.4 

a 

21.7 

5-3 

5.0 

(S)  170-190 

5.4 

9.7 

6.1 

1.1  .2  .1 

22.7 

8.0 

8.0 

200-220 

2.2 

1.3 

.7 

.3 

4.6 

5.9 

5.0 

230-250 

.6 

1.0 

.3 

.1 

2.0 

6.4 

5.5 

(W)  260-280 

1.0 

.7 

.1 

1 .8 

5.8 

4.0 

290-310 

1.2 

.2 

.4 

.1 

2.0 

6.1 

4.0 

320-340 

1.9 

1.1 

.4 

.1 

3.6 

5.3 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////// ///////////✓ ////////////////// 

13.8 

111111111111 

TOTALS 

33.7 

37.5 

12.1 

2.1  .4  .1 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


DERECTI  ON  1 
(DEGREES)  | 

|  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEBD  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

2.9 

.9 

.1  .1 

5.6 

7  .0 

7.0 

020-040 

2.2 

1.4 

1.8 

.1 

5.6 

6.8 

6.5 

050-070 

1.1 

2.3 

.1 

3.6 

5  .6 

5.0 

(E)  080-100 

1.7 

1.7 

.1 

3.4 

5.1 

5.0 

110-130 

3.8 

4.0 

.3 

8.1 

5.0 

5.0 

140-160 

5.2 

10.6 

3.1 

.4 

19.3 

6.6 

6.0 

(8)  170-190 

4.2 

9.6 

8.8 

2.0  .8 

25.3 

9.1 

9.0 

200-220 

1.9 

2.6 

3.4 

1.1 

9.0 

8.9 

10.0 

270-250 

.8 

.9 

.2 

1-9 

5.3 

6.0 

(W)  260-280 

1.4 

.9 

.1 

2.4 

4.5 

4.0 

290-310 

1.6 

1.3 

.3 

3.2 

4.9 

5.0 

320-340 

1.2 

1.2 

.7 

.7 

3.8 

0.1 

7.5 

VARIABLE 

1 

CALK 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.8 

///  //////// 

TOTALS 

1  26.7 

39.4 

19.8 

4.4  .9 

100.0 

6.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  721535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
10NTB:  JUN  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIA** 

W1  HD 

(N)  350-010 

1.1 

3.3 

2.1 

.8 

.1 

7.4 

9.0 

8.0 

020-040 

1.4 

2.8 

1.8 

.3 

6.3 

7.5 

6.0 

050-070 

1.9 

1.6 

.7 

.2 

4.3 

6.3 

5.0 

(E)  080-100 

1.8 

1.7 

.7 

4.1 

5.7 

5.0 

110-130 

2.2 

2.4 

.2 

.1 

5.0 

5.2 

5.0 

140-160 

2.1 

4.4 

2.0 

.1 

8.7 

7.2 

7.0 

(8)  170-190 

2.0 

7.8 

9.8 

4.0 

1.0 

24.6 

10.6 

10.0 

200-220 

2.4 

5.9 

9.9 

4.7 

.9 

23.8 

n.i 

12.0 

230-250 

1.8 

3.0 

.9 

.2 

5.9 

6.6 

6.0 

(V)  280-280 

1.0 

1.4 

.2 

.i 

2.8 

5.8 

6.0 

290-310 

.8 

.8 

.1 

1.7 

4.9 

5.0 

320-340 

.8 

.8 

.7 

.3 

.1 

.1 

2.8 

9.4 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

iiniiniiiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiniiiimniiiiimiiiiiiuiiimi 

2.7 

mt  mum 

TOTALS 

19.3 

35.9 

29.0 

10.9 

2.1 

.1 

100.0 

8.7 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCHTTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECT  I  OR  VKR-US  WIND  SPEED 

USAPETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VARCB  AFB  OK  PBRIOO  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  *  6  MONTH:  JUH  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DECREES) 

l  14 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

2.4 

1.8 

.6 

6.4 

8.0 

8.0 

020-040 

.7 

2.8 

l.B 

5.2 

8.0 

7.0 

050-070 

1.9 

3.1 

1.2 

.1 

6.3 

6.5 

6-0 

(B)  080-100 

1.9 

2.7 

.4 

5.0 

5.5 

5.0 

110-130 

2.0 

2.9 

.4 

.1 

5.4 

5.8 

6.0 

140-160 

3.0 

5.2 

4.7 

.4 

13.3 

7.8 

8.0 

(S)  170-190 

2.2 

5.8 

12.0 

5.0  .9 

25.9 

11.2 

12.0 

200-220 

■  1 

3.6 

8.2 

3.9  .8  .1 

18.0 

11.7 

12. 0 

230-250 

1 

.9 

1.4 

.3  .1 

4.4 

7.9 

8.0 

(W)  260-280 

1.1 

.6 

2.8 

6.0 

6.0 

290-310 

.8 

.1 

.1 

1.3 

8.4 

7.0 

320-340 

1.1 

1.4 

.i 

3.6 

8.5 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

//////////////  v  mmmiiimimimunmmiiifiinin/uitniiuiin/i 

2.2 

///////////I 

TOTALS 

18.8 

32.4 

34.0 

10.4  1.9  .1  .1 

100.0 

8.9 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 
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OPERATING  LOCATION 
USAPETAC,  ASHEVILLE  HC 


P  SRC  BIT  CAGE  FREgUERCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH :  JUN  80URS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DECREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  III  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.1 

2.6 

2.7 

.1 

7.4 

7.6 

7.0 

020-040 

1.6 

2.8 

2.1 

.4 

6.9 

8.0 

7.0 

050-070 

2.1 

3.0 

1.1 

6.2 

6.4 

6.5 

<EJ  080-100 

1.7 

1.4 

.4 

3.6 

5.6 

5.0 

110-130 

1.8 

4.2 

1.0 

,i 

7.1 

6.5 

6.0 

140-160 

1.8 

6.6 

7.0 

1.8  .2 

17.3 

9.5 

10.0 

(S)  170-190 

1.6 

7.0 

14.4 

6.1  .9 

.2 

30.2 

11.4 

12.0 

200-220 

1.3 

3.2 

4.6 

2.8  .3 

12.2 

10.9 

12.0 

230-250 

.3 

1.0 

.7 

.1 

2.1 

7.9 

7.0 

(W)  260-280 

.7 

.3 

.3 

.1 

1.4 

6.8 

5.0 

290-310 

.7 

1.0 

.4 

.1 

2.2 

6.8 

6.0 

320-340 

.2 

1.6 

.4 

.1 

2.3 

7.5 

7.0 

VARIABLE 

I 

CALM 

mmiimmimmmmmmmmimmmmmmmiimmmiim 

.9 

mm  u  nu 

TOTALS 

|  15.9 

34.7 

35.1 

11.4  1.7 

.2 

100.0 

9.2 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 
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OPERATING  LOCATION  *»*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECT  I  OS  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723S35  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OR 
LET  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOO  OF  RECORD:  JAH  62  -  DEC  91 
MONTH:  JUN  SOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  EJRDT8 


DIRECTION  1 
(DECREES)  1 

l  1_* 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30- '.4  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(!)  350-010 

2.2 

2.0 

1.4 

.3 

6.0 

7.0 

6.0 

020-040 

2.0 

2.8 

.8 

.1 

5.7 

6.2 

6.0 

050-070 

1.2 

2.7 

.7 

.1 

4.7 

6.6 

6.0 

(E)  000-100 

2.3 

4.3 

.3 

7.0 

5.5 

6.0 

110-130 

3.4 

6.0 

.8 

10.2 

5.9 

6.0 

140-160 

3.8 

13.3 

8.7 

.9  .1 

26.8 

8.4 

8.0 

(S)  170-190 

2.1 

7.7 

11.4 

4.6  .2 

26.0 

10.6 

10.5 

200-220 

.4 

1.3 

1.3 

.4  .1 

3.7 

9.6 

10.0 

230-250 

.7 

.2 

.1 

1.0 

3.7 

3.0 

(W)  260-280 

.6 

.1 

.2 

.9 

5.1 

4.0 

290-310 

.6 

.1 

.7 

3.5 

3.0 

320-340 

B 

1.2 

.7 

.1  .1 

3.1 

7.3 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3 

//////////// 

TOTALS 

20.3 

41.7 

26.4 

6.5  .4  .1 

100.0 

7.7 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LOT  TO  OTC:  4 

6 

MONTH :  JUN  BOORS:  21-23 

DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

1.3 

.8 

.4  .1 

4.3 

7.6 

5.0 

020-040 

1.4 

2.0 

.3 

3.8 

5.5 

5.5 

050-070 

1.4 

3.2 

.3 

5.0 

5.8 

5.0 

(S)  080-100 

4.3 

3.0 

.1 

7.4 

4.4 

4.0 

110-130 

7.2 

6.3 

.7 

.1 

14.3 

4.9 

4.0 

140-160 

11.4 

17.7 

4.6 

.4  .1 

34.2 

6.3 

6.0 

(8)  170-190 

3.0 

8.2 

5.4 

.9  .6 

18.1 

8.6 

8.0 

200-220 

1.2 

.6 

.4 

.1 

2.3 

6.6 

4.0 

230-250 

.6 

.1 

.7 

4.0 

4.0 

(W)  260-280 

.4 

.1 

.2 

.1 

.9 

6.6 

4.0 

290-310 

.7 

.2 

.1 

1.0 

4.1 

4.0 

320-340 

.7 

.4 

.3 

.1  .1 

1.7 

7.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  6.2 

mm  mm 

TOTALS 

j  34.0 

43.1 

13.2  2 

.0  .9  .1 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

900 
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orawrnre  location  percentage  frequency  op  occurrence  surface  wind  direction  versus  who  speed 

DSAFKEAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKTICM  HUMBER:  723535  STATION  SAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JIM  HOURS:  ALL 


MUD  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  |  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOTAL 

MEAJf 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

W1WD 

MIND 

(*)  350-010 

1.7 

2.3 

1.5 

.3 

.1 

5.7 

7.6 

7.0 

020-040 

l.S 

2.2 

1.2 

.2 

5.0 

7.0 

6.0 

050-070 

1-7 

2.4 

.6 

.1 

4.8 

6.1 

5.0 

(E)  000-100 

2.2 

2.3 

.3 

4.9 

5.1 

5.0 

110-130 

4.2 

4.7 

.5 

.1 

.0 

9.5 

5.3 

5.0 

140-160 

5.7 

10.4 

4.2 

.6 

.1 

20.9 

6.9 

6.0 

(S)  170-190 

3.0 

6.3 

9.2 

3.2 

.6  .0 

24.3 

9.9 

10.0 

200-220 

1.5 

2.7 

3.7 

1.7 

.3  .0 

9.9 

10.2 

10.0 

230-250 

.8 

1.0 

.5 

.1 

.0 

2.4 

6.7 

6.0 

{«)  260-280 

.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

1.8 

5.8 

5.0 

290-310 

.8 

.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

1.7 

5.9 

5.0 

320-340 

1.0 

1.0 

.6 

.2 

.1  .0 

2.9 

7.4 

6.0 

VARIABLE 

CAUf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.0 

//////////// 

TOTALS 

25.0 

38. S 

22.7 

6.6 

1.2 

100.0 

7.3 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  7200 


C  -  4  -  59 


USAFBTAC/DS— 92/291  -  Page  114 


OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAMB:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LSI  TO  OTC:  4  6  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CATEGORY  As  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ATO/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LBSS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  | 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

! 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

4.2 

6.2  .8  1.2 

14.2 

10.4 

10.0 

020-040 

3.8 

3.5 

5.0  .8 

13.1 

7.9 

8.0 

050-070 

3.5 

5.0 

1.5  .8 

10.8 

7.0 

5.5 

(B)  080-100 

2.3 

5.0 

1.9 

9.2 

6.7 

6.5 

110-130 

6.2 

4.6 

1.2  .4 

12.3 

5.4 

4.5 

140-160 

4.6 

6.5 

3.1  .8 

15  .0 

7.2 

8.0 

(S)  170-190 

1.5 

4.2 

4.2  .8 

10.8 

8.7 

8.5 

200-220 

.8 

.8 

.4  .4 

2.3 

9.0 

6.5 

230-250 

.4 

.4 

.8 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

.4 

.4 

.8 

15.5 

13.0 

290-310 

1.2 

.8 

1.9 

4.4 

4.0 

320-340 

1.2 

1.5 

.4  .8 

3.8 

9.6 

6.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.0 

//////////// 

TOTALS 

|  27.8 

36.5 

23.9  4.4  2.0  .4  .4 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  260 

100.0 

7.4 

7.0 
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OPERATING  LOCATION  -A* 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  N C 

STATIC*  HUMBER:  723535  STATIC*  NAME:  VAHCB  APB  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 


DIRECTI OH 
(DECREES) 

l  14 

5-9 

WIND  SPEED  U  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-0X0 

1.6 

1.5 

1.2  .3 

4.6 

7.3 

7.0 

020-040 

1.6 

1.0 

.1 

2.7 

5.0 

4.0 

050-070 

1.3 

1.0 

.2 

2.5 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

1.9 

1.4 

.2 

3.5 

4  .8 

4.0 

110-130 

5.2 

5.3 

.4 

10.9 

4.9 

5.0 

140-160 

8.7 

16.2 

1.5  .1 

26.6 

5.5 

5.0 

(S)  170-190 

3.9 

18.0 

9.0  .8  .1 

31.7 

8.1 

8.0 

200-220 

2.0 

3.1 

1.2  .3 

6.7 

6.8 

6.0 

230-250 

.6 

.3 

.3 

1.3 

6.1 

4.5 

(W)  260-280 

1.1 

.2 

1.3 

3.5 

3.5 

290-310 

1.1 

.2 

.1 

1.4 

3.9 

3.0 

320-340 

.9 

.2 

.1  .1 

1.3 

5.5 

3.5 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////.'////////////////////////// ///// 

5.6 

lllll II II  III 

TOTALS 

[  29.9 

48.4 

14.2  1.6  .2 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OK  OBSERVATIONS 

930 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  D I  RECTI  OH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAM  82  -  DEC  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  BOURS:  03-05 


DIRECTION  j 
(DECREES) 

1  '•* 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

75-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<N)  350-010 

3.3 

2.9 

.8  .1 

7.1 

5.5 

5.0 

020-040 

1.3 

1.7 

.1 

3.1 

5.0 

5.0 

050-070 

1.1 

1.2 

.1  .1 

2.5 

5.9 

6.0 

(B)  060-100 

1.6 

1.7 

.5 

3.9 

5.7 

5.0 

110-130 

2.9 

2.8 

.1 

5.8 

4.7 

4.5 

140- 160 

6.9 

13.4 

.8 

21.1 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

6.1 

16.5 

6.8  .8 

30.1 

7.4 

7.0 

200-220 

3.4 

5.6 

1.4 

10.4 

6.1 

6.0 

230-250 

1.5 

.5 

2.0 

3.7 

4.0 

(N)  260-280 

1.4 

.4 

1.8 

3.4 

3.0 

290-310 

.6 

.6 

.1 

1.4 

5.2 

5.0 

320-340 

1.8 

.5 

.2  .1 

2.7 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.1 

//////////// 

TOTALS 

1  31.9 

47.8 

10.9  1.1 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

08AFBTK,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VAHCB  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JV L  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGRESS) 

|  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<R)  350-010 

2.7 

2.7 

1.2 

.1  .1 

6.8 

6.3 

6.0 

020-040 

1.2 

1.5 

1.0 

.1 

3.8 

7.1 

6.0 

050-070 

1.4 

3.0 

.6 

.1 

5.2 

6.3 

6.0 

(K)  080-100 

1.3 

2.2 

.4 

3.9 

5.8 

5.0 

110-130 

2.0 

3.0 

1.1 

.1 

6.2 

6.3 

6.0 

140-160 

4.4 

9.5 

1.7 

.2 

15.8 

6.2 

$.0 

(S)  170-190 

3.9 

15.7 

7.8 

1.2  .1 

28.7 

8.2 

8.0 

200-220 

2.0 

7.7 

4.5 

1.6  .2 

16.1 

9.0 

8.0 

230-250 

1.0 

.8 

.3 

2.0 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

1.3 

.5 

1.8 

3.8 

4.0 

290-310 

.9 

.3 

1.2 

3.7 

3.0 

320-340 

1.6 

1.4 

.6 

3.7 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.8 

//////////// 

TOTALS 

23.7 

48.3 

19.2 

3.3  .4  .1 

100.0 

6.8 

7.0 

TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS 

930 
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OPKRATI l*G  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFS  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LOT  TO  VTCl 

♦  6 

MONTH :  JUL  HOURS 

:  09-3 1 

DIRECTION 

(DECREES) 

1  "* 

5-9 

WIND  SPEED  Ilf  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

2.4 

2.0 

.2 

5.9 

8.0 

8.0 

020-040 

1.5 

1.9 

1.4 

4.8 

6.7 

6.0 

050-070 

1.4 

2.0 

.6 

.3 

4.4 

6.7 

6.0 

(B)  000-100 

1.8 

2.3 

.6 

4.7 

5.7 

6.0 

110-130 

2.4 

2.5 

1.1 

.1 

6.0 

6.3 

6.0 

140-160 

2.2 

2.9 

1.1 

.4 

6.6 

6.9 

6.0 

(S)  170-190 

1.5 

8.2 

6.9 

1.9  .4 

18.9 

9.6 

9.0 

200-220 

.8 

11.3 

14.7 

4.1  1.4  .1 

32.4 

11.1 

10.0 

230-250 

1.3 

3.4 

3.2 

.2 

8.2 

8.5 

9.0 

(W)  260-280 

1.2 

1.4 

.1 

2.7 

4.9 

5.0 

290-310 

1.2 

.4 

.1 

1.7 

4.3 

3.0 

320-340 

.5 

.6 

.3 

.1 

1.6 

7.4 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

immmmimiiiimmmmimiimiimiimmmmmmimimr 

2.0 

mm  nuu 

TOTALS 

1  17.1 

39.3 

32.1 

7.3  1.8  .1 

100.0 

8.6 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  64 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  SOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KW3TS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.7 

2.4 

1.9 

.1 

6.1 

7.2 

6.0 

020-040 

2.0 

2.8 

1.7 

.1 

6.7 

7.0 

6.5 

050-070 

1.7 

2.4 

.5 

.1 

4.7 

6.1 

6.0 

(E)  080-100 

1.1 

1.7 

.5 

3.3 

5.9 

5.0 

110-130 

1.8 

2.2 

.4 

.2 

4.6 

5.9 

5.0 

140-160 

3.5 

5.7 

3.3 

.4  .1 

13.1 

7.2 

6.0 

(S)  170-190 

3.1 

7.1 

12.4 

2.0  1.4  .1 

26.1 

10.2 

10.0 

200-220 

1.6 

5.8 

11.4 

5.8  .8 

25.4 

11.4 

12.0 

230-250 

1.3 

1.5 

1.0 

3.8 

6.8 

6.0 

(W)  260-280 

.5 

.6 

.1 

1.3 

5.5 

5.0 

290-310 

.9 

.6 

.1 

1.6 

4.9 

4.0 

320-340 

1.0 

i.i 

.2 

2.3 

5.2 

5.0 

VARIABLE 

1 

CAW 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.0 

//////////// 

TOTALS 

|  20.2 

33.9 

33.5 

8.6  2.4  .1 

100.0 

8.7 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  65 
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OPERATING)  LOCATION  “A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JLL  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DECREES) 

l  14 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.2 

1.6 

1.2 

.3 

4.3 

7.4 

6.0 

020-040 

1.8 

3.9 

1.3 

.1 

7.1 

6.7 

6.0 

050-070 

1.4 

2.9 

.1 

4.4 

5.3 

6.0 

(B)  080-100 

2.2 

2.5 

.2 

4.8 

4.9 

5.0 

110-130 

2.9 

3.1 

1.1 

7.1 

5.8 

5.5 

140-160 

3.2 

5.9 

5.3 

.9 

15.3 

8.3 

8.5 

(S)  170-190 

1.8 

7.8 

14.3 

6.3  2.0  .1 

32.5 

11.8 

12.0 

200-220 

1.8 

3.9 

7.0 

3.1  .6 

16.5 

11.1 

12.0 

230-250 

.9 

.3 

.2 

.1 

1.5 

5.9 

4.0 

(W)  260-280 

.5 

.4 

.1 

.1 

1.2 

6.2 

5.0 

290-310 

.0 

.4 

.2 

1.4 

6.1 

4.0 

320-340 

.6 

1.0 

.5 

.2 

2.4 

7.3 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiuiiiiunmimiiiimumiiiiiuiniiimiiiiuiiimiiiimiiuiiiiii 

1.6 

//////////// 

TOTALS 

1  19.1 

33.7 

31.5 

11.0  2.7  .1 

100.0 

9.0 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  66 
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OPERATING  LOCATION  *A' 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIRD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCB  AFB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 


LOT 

'  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH:  JUL  HOURS:  18-20 

DIRECTION  I 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39 

40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

1.4 

1.2 

1.2  .2 

4.0 

7.2 

7.0 

020-040 

1.3 

2.7 

.6  .1 

4.7 

6.4 

6.0 

050-070 

2-2 

3.1 

.4 

5.7 

5.4 

5.0 

(B)  080-100 

3.0 

4.0 

.3 

7.3 

5.0 

5.0 

110-130 

4.4 

5.7 

1.0 

11.1 

5.6 

5.0 

140-160 

3.7 

10.9 

e.s  .4 

23.4 

8.1 

8.0 

(S)  170-190 

2.0 

11.3 

16.2  4.0  .9  .1 

34.5 

10.5 

10.0 

200-220 

1.1 

1.2 

2.3  .9 

5.4 

9.6 

11.0 

230-250 

.1 

.4 

.1  .2 

.9 

9.0 

8.0 

(W)  260-280 

.1 

.1 

.2 

5.0 

5.0 

290-310 

.3 

.1 

.4 

3.3 

3.0 

320-340 

.5 

.4 

.2 

1.2 

5.5 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALH 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  1 . 2 

ut  n  n  mu 

TOTALS 

1  20.1 

41.1 

30.8  5.8  .9  .1 

100.0 

8.1 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  67 
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OPERATING  LOCATION  “A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723S35  STATION  RAKE:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTC:  «  6  MONTH:  JUl  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

j  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAW 

WIKD 

KEDIAil 

VI KD 

(■)  350-010 

1.4 

.5 

.6 

.5 

3.1 

7.5 

7.0 

020-040 

1.1 

1.4 

.5 

3.0 

6.2 

6.0 

050-070 

1.6 

1.9 

.4 

4.0 

5.6 

6.0 

(E)  080-100 

4.1 

2.2 

.1 

.1 

6.5 

4.4 

4.0 

110-130 

6.5 

5.2 

.1 

11.7 

4.4 

4  .0 

140-160 

8.8 

22.4 

4.1 

.3 

35.6 

6.3 

6.0 

(8)  170-190 

3.3 

14.4 

8.9 

.6 

27.3 

8.3 

8.0 

200-220 

.6 

.8 

.3 

I  .7 

6.3 

5.0 

230-250 

.3 

.1 

.4 

3.0 

2.0 

(W)  260-280 

.8 

.1 

.9 

3.5 

2.5 

290-310 

.5 

.1 

.1 

.8 

5.1 

3.0 

320-340 

.4 

.4 

2.3 

2.0 

VARIABLE 

1 

CAUt 

imiiiuiiiiiiummiuiniiii  iiiuiuiiuiiiiiiininninnuinuintu 

4.6 

//////////// 

TOTALS 

29.4 

49.0 

15.1 

1.6 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  68 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WAD  DIRECT  I  OB  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAM  62  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  BOORS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  j 

1  *-« 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

KEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  150-010 

1.8 

1.9 

1.3 

.2 

.0 

5.2 

6.9 

6.0 

020-040 

1.5 

2.1 

.8 

.0 

.0 

4.5 

6.4 

6.0 

050-070 

1.5 

2.2 

.4 

.1 

4.2 

5.8 

6.0 

(E)  080-100 

2.1 

2.2 

.4 

.0 

4.7 

5.2 

5.0 

110-130 

3.5 

3.7 

.7 

.1 

7.9 

5.3 

5.0 

140-160 

5.2 

10.9 

3.3 

.3 

.0 

19.7 

6.6 

6.0 

(8)  170-190 

3.2 

12.4 

10.3 

2.2 

.6 

.0 

28.7 

9.3 

9-u 

300-220 

1.7 

4.9 

5.3 

2.0 

.4 

.0 

14.3 

10.0 

10. 0 

230-250 

.9 

.9 

.6 

.1 

2.5 

6.9 

6.0 

(WJ  260-280 

.9 

.5 

.1 

.0 

1.4 

4.4 

4.0 

29C-310 

.8 

.4 

.1 

.0 

1.2 

4.7 

4.0 

320-340 

.9 

.7 

.3 

.1 

.0 

1.9 

5.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

CAU4 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3 .  C 

tun  m, 

TOTALS 

24.0 

42.8 

23.6 

5.1 

1.0 

100.0 

7.4 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 


OPERATING  LOCATION  "A* 
U8AFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


C  -  4  -  69 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CATEGORY  hi  CBIL DIG  <X  200 

VISIBILITY  GB  ! 

BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GB  200 

FEET. 

DIRECTION 

1  I’* 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

1 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

18.7 

6.7 

25  *  3 

8.1 

e.o 

020-040 

1.3 

1.3 

2.7  1.3 

6.7 

11.0 

10.0 

050-070 

1.3 

1.3  2.7 

5.3 

11.8 

13.5 

(E)  080-100 

1.3 

1.3 

1.3 

4.0 

8.3 

9.0 

110-130 

2.7 

5.3 

2.7 

10.7 

7.5 

7.5 

140-160 

4.0 

5.3 

8.0 

17.3 

8.8 

9.0 

(S)  170-190 

4.0 

10.7  1.3  1.3 

17.3 

11.5 

10.0 

200-220 

230-250 

4.0 

4.0 

6.3 

6.0 

(W)  260-280 

290-310 

1.3 

1.3 

2.0 

2.0 

320-340 

1.3 

2.7 

4.0 

5.3 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.0 

//////////// 

TOTALS 

13.2 

42.6 

33.4  4.0  2.6 

100.0 

8.5 

8.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  75 

C  -  4  -  70 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFFTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATIC*  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LSI  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  00-02 


DIRECTION  1 
< DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

VttHD 

MEDIAN 

WHIP 

(N)  350-010 

1.5 

1.5 

.3 

3.3 

5.2 

5.0 

020-040 

2.2 

2.4 

.8  .2 

5.5 

6.1 

5.0 

050-070 

1.1 

3.0 

.6 

4.7 

6.1 

6.0 

(E)  080-100 

3.1 

3.8 

.2 

7.1 

5.1 

5.0 

110-130 

6.2 

6.5 

.4 

13.1 

5.0 

5.0 

140-160 

11.3 

9.4 

1.3  .1 

22.0 

5.0 

4.0 

(8)  170-190 

6.5 

14.5 

4.9  .6 

26.6 

7.0 

7.0 

200-220 

3.2 

4.4 

1.2 

8.8 

6.1 

6.0 

230-250 

Si 

.1 

.1 

1.2 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

.1 

.2 

i.i 

4.7 

2.5 

290-310 

.8 

.2 

1.0 

3.1 

2.0 

320-340 

.6 

.6 

.1  .1 

1.5 

5.9 

5.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.1 

//////////// 

TOTALS 

1  38.3 

46.5 

10.1  .9  .1 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  71 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  AUG  HOURS:  03-05 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEH)  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WXIfD 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.0 

2.4 

.6 

4.0 

6.6 

6.0 

020-040 

2.5 

2.5 

2.3  .3 

7.5 

7.5 

7.0 

050-070 

1.3 

3.1 

.3  .1 

4.8 

6.3 

6.0 

(E)  080-100 

3.4 

3.3 

.4 

7.2 

4.8 

5.0 

110-130 

5.9 

5.2 

.4 

11.5 

4.8 

4.0 

140-160 

7.6 

10.8 

.4 

18.8 

5.0 

5.0 

(S)  170-190 

6.7 

13.3 

2.6  .1 

22.7 

6.3 

6.0 

200-220 

3.7 

6.6 

.8 

11.0 

5.9 

6.0 

230-250 

1.4 

.4 

1.8 

3.8 

4.0 

(W)  260-280 

1.2 

a 

1.3 

3.1 

3.5 

290-310 

1.4 

.3 

.1 

.1 

1.9 

4.9 

3.5 

320-340 

1.5 

.3 

.1 

1.9 

3.8 

3.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////. 

numiimimiiiiiimiiii 

5.5 

//////////// 

TOTALS 

|  37.6 

48.3 

8.0  .5 

.1 

100.0 

5 .  j 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  72 
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OPERATING  LOCATION  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECT  I  OH  VERSUS  VI  HD  SPEED 

USAPBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OR 

LST  TO  UTC:  4  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(*)  390-010 

1.6 

1.8 

.6 

4.1 

6.1 

6.0 

020-040 

1.6 

4.3 

1.8 

.1 

7.8 

7.3 

7.0 

050-070 

1.9 

3.8 

1.7 

.1 

7.5 

7  .0 

7.0 

(B)  080-100 

2.9 

3.4 

.6 

.1 

7.1 

5.6 

5.0 

110-130 

2.3 

4.7 

.8 

.1 

7.8 

6.0 

6.0 

140-160 

6.2 

10.8 

1.0 

.1 

18.1 

5.7 

6.0 

(S)  170-190 

4.0 

13.0 

5.7 

.2 

22.9 

7.3 

7.0 

200-220 

3.1 

5.6 

2.5 

.3 

11.5 

7.1 

7.0 

230-250 

1.1 

1.8 

.1 

.1 

3.1 

5.7 

5.0 

(W)  260-280 

1.1 

.1 

1.2 

3.9 

4.0 

290-310 

1.2 

.4 

1.6 

3.8 

4.0 

320-340 

1.2 

.6 

.1 

1.9 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.3 

//////////// 

TOTALS 

28.2 

50.3 

14.9 

1.1 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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oremaniK  location  percentage  fkequhicy  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFETAC,  ASHEVILLE  IK  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723535  STATIC*!  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  AUG  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DECREES) 

l  14 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

% 

HEAit 

WIITO 

MEDIA* 

WIND 

(R)  350-010 

1.1 

2.5 

1.6 

5.2 

7.5 

8.0 

020-040 

2.3 

3.7 

2.0 

.1 

8.1 

7.1 

7.0 

050-070 

1.5 

1.7 

1.4 

.1 

4.7 

7.3 

6.5 

(8)  080-100 

1.2 

2.9 

.9 

.2 

5.2 

7.2 

7.5 

110-130 

2.6 

3.8 

1.5 

7.8 

6.4 

6.0 

140-160 

2.7 

3.8 

1.8 

.3 

8.6 

6.9 

6.5 

(S)  170-190 

3.8 

7.2 

5.9 

1.3  .1 

18.3 

8.4 

8.0 

200-220 

3.7 

10.9 

8.7 

3.2  .1 

26.6 

9.3 

9.0 

230-250 

2.3 

4.3 

1.4 

.9  .1 

8.9 

7.8 

7.0 

(W)  260-280 

.9 

1.3 

.3 

.1 

2.6 

6.4 

5.5 

290-310 

.6 

.4 

1.1 

4.7 

4.0 

320-340 

.3 

.3 

.1 

.8 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

[///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.3 

//////////// 

TOTALS 

23.0 

42.8 

25.6 

6.1  .4 

100.0 

7.7 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  «  -  74 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
08AFEXAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME :  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAM  62  -  DEC  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  AUG  BOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

i  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.8 

2.0 

1.6 

.3 

4.7 

8.3 

8.0 

020-040 

1.6 

2.6 

2.3 

.2 

6.7 

7.6 

8.0 

050-070 

2.3 

2.9 

1.0 

.1 

6.2 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

2.3 

l.B 

.4 

4.5 

5.2 

4.5 

110-130 

2.7 

3.0 

i.i 

.2  .1 

7.1 

6.4 

6.0 

140-160 

3.4 

5.8 

2.5 

.4 

12.2 

7.1 

6.0 

(8)  170-190 

5.4 

7.5 

8.3 

2.5  .3 

24.0 

8.8 

9.0 

200-220 

4.2 

6.9 

7.3 

3.4  .2 

22.0 

9.3 

9.0 

230-250 

1.7 

2.0 

.9 

.5 

5.2 

7.4 

7.0 

(M)  260-280 

.6 

1.3 

.3 

2.3 

6.3 

7.0 

290-310 

.5 

.8 

.2 

.1 

1.6 

6.5 

6.0 

320-340 

1.1 

.4 

.2 

.1 

1.8 

5.8 

4,(. 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.7 

III  II II lllll 

TOTALS 

26.6 

37.0 

26.1 

7.6  .8 

100.0 

7.7 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  -A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAM  62  -  DEC  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DECREES) 

l  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

<R)  350-010 

1.1 

1.7 

1.3 

.2 

4.3 

7.5 

8.0 

020-040 

1.2 

3.5 

2.3 

a 

7.1 

8.0 

7.5 

050-070 

2.0 

3.7 

1.1 

6.8 

6.3 

6.0 

(B)  080-100 

2.4 

3.9 

1.0 

a 

7.3 

6.3 

6.0 

110-130 

2.9 

3.9 

1.2 

8.1 

5.8 

5.0 

140-160 

4.3 

5.8 

3.4 

.6  .1 

14.3 

7.1 

6.0 

(S)  170-190 

3.3 

9.6 

10.6 

4.5 

28.1 

9.9 

10.0 

200-220 

1.3 

5.6 

6.1 

1.7  .4 

15.2 

10.0 

10.0 

230-250 

1.2 

1.3 

.2 

.1 

2.8 

6.0 

5.5 

(W)  260-280 

.5 

.8 

.1 

1.4 

7.0 

6.0 

290-310 

.4 

.5 

.1 

.1 

1.2 

7.2 

6.0 

320-340 

.3 

.9 

.1 

.1 

1.4 

6.5 

6.0 

VARIABLE  j 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////,  ////////////////////// 

2.2 

//////////// 

TOTALS 

j  20.9 

41.2 

27.4 

7.5  .5  .2 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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USAFETAC/DS— 92/291  -  Page  131 


OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCB  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  AUG  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  M 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

1.5 

.4 

.1 

3.6 

6.3 

6.0 

020-040  ! 

1.5 

2.4 

1.1 

.1 

5.1 

7.0 

6.0 

050-070 

2.4 

3.4 

.2 

6.0 

5.3 

5.5 

(E)  080-100 

4.7 

4.7 

.4 

.1 

10.0 

5.2 

5.0 

110-130 

3.9 

8.7 

1.6 

.2  .1 

14.5 

6.4 

6.0 

140-160 

5.6 

13.1 

5.4 

.3 

24.4 

7.2 

7.0 

(S)  170-190 

5.1 

10.4 

8.1 

.9  .1 

24.5 

8.2 

8.0 

200-220 

1.6 

2.2 

2.8 

.3 

6.9 

8.3 

8.0 

230-250 

.6 

.1 

.8 

3.6 

3.0 

(W)  260-280 

-5 

.3 

.9 

4.1 

4.0 

290-310 

.5 

.1 

.1 

.8 

5.3 

4.0 

320-340 

-1 

.3 

.1 

.1  .1 

.8 

12.6 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.8 

//////////// 

TOTALS 

28.0 

47.2 

20.1  2 

.0  .4  .1 

loo.o 

6.9 

6.5 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

929 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PBRCEHTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFKCAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SYXnON  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  AUG  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.8 

1.0 

.3  .1  .1 

2.3 

7.3 

6.0 

020-040 

2.0 

3.1 

.6  .3 

6.1 

6.7 

6.0 

050-070 

2.6 

2.4 

.4 

5.4 

5.4 

5.0 

(B)  080-100 

4.3 

4.3 

.2 

8.8 

4.8 

5.0 

110-130 

5.7 

8.0 

.8  .2 

14.6 

5.7 

5.0 

140-160 

11.8 

16.0 

2.3  .1 

30.2 

5.7 

6.0 

(S)  170-190 

3.9 

14.0 

4.5 

22.4 

7.1 

7.0 

200-220 

1.6 

2.3 

.3  .1 

4.3 

6.0 

6.0 

230-250 

.2 

.4 

.6 

5.2 

5.0 

(M)  260-280 

.3 

.3 

.1  .1 

.9 

6.9 

6.0 

290-310 

.2 

.1 

.3 

9.7 

8.0 

320-340 

.2 

.3 

.5 

5.2 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////// //////////////////// 

3.5 

//////////// 

TOTALS 

33.4 

52.3 

9.5  .7  .4 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 
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omno  location  •»* 

USAPKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 
LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  WOTS 


DIRECTION  | 

1  I-* 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  G5 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.2 

1.8 

.9 

.1 

.0 

3.9 

6.9 

6.0 

020-040 

1.9 

3.1 

1.6 

.2 

6.7 

7.2 

7.0 

050-070 

1.9 

3.0 

.8 

.0 

.0 

5.8 

6.2 

6.0 

(B)  080-100 

3.0 

3.5 

.5 

.1 

7.2 

5.4 

5.0 

110-130 

4.0 

5.5 

1.0 

.1 

.1 

10.6 

5.7 

5.0 

140-160 

6.6 

9.4 

2.3 

.2 

.0 

18.6 

6.1 

6.0 

(SJ  170-190 

4.8 

11.2 

6.3 

1.3 

.1 

23.7 

7.9 

8.0 

200-220 

2.8 

5.5 

3.7 

1.1 

.1 

13.3 

8.4 

8.0 

230-250 

■a 

1.3 

.3 

.2 

.0 

3.1 

6.6 

6.0 

(W)  260-280 

.5 

.1 

.0 

.0 

1.4 

5.5 

4.0 

290-310 

■ 

.4 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.2 

5.3 

4.0 

320-340 

■ 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.3 

5.7 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

iiummuuimiiumiuiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiimiiimimiiu 

3.3 

111111111111 

TOTALS 

29.5 

45.7 

17.7 

3.3 

.3 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7439 
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operating  location  -a-  percentage  frequency  of  occurrence  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  AUG  bOURs:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  | 

1  i-« 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.2 

4.9 

4.4  .4 

12.0 

6.4 

8.0 

020-040 

4.9 

8.9 

7.1  1.3 

22.2 

8.3 

8.5 

050-070 

3.6 

5.8 

2.7 

12.0 

6.9 

7.0 

(S)  080-100 

3.6 

3.6 

1.3  .4 

8.9 

6.2 

6.0 

110-130 

3.6 

9.3 

2.7  .9  1.3 

17.8 

8.0 

6.5 

140-160 

2.2 

5-8 

.9  .9 

9.8 

8.2 

8.0 

(S)  170-190 

.9 

1.3 

2.2  1.8 

6.2 

10.4 

10.0 

200-220 

.4 

.9 

1.3 

8.0 

10.0 

230-250 

.9 

.9 

2.5 

2.5 

(W)  260-280 

.4 

.4 

2.0 

2.0 

290-310 

320-340 

1.3 

.9 

2.r 

8.2 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.2 

//////////// 

TOTALS 

1  22.7 

40.9 

23.1  4.8  2.2 

100.0 

7.4 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  225 
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USAFETAC/DS— 92/291  -  Page  135 


orauariMG  location  -A"  percentage  frequency  op  occurrence  SURFACE  wind  direction  versus  wind  speed 

US APBTAC,  ASHEVILLE  NC  PROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  ~ 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEM 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.1 

1.7 

2.7 

.6 

6.0 

6.8 

10.0 

020-040 

1.1 

3.0 

1.8 

.6 

6.4 

8.4 

8.0 

050-070 

1.8 

1.8 

.3 

.1 

4.0 

5.5 

5.0 

(E)  080-100 

2.0 

2.6 

.1 

4.7 

4.9 

5.0 

110-130 

4.2 

5.2 

.2 

9.7 

5.0 

5.0 

140-160 

6.7 

11.1 

1.9 

.1 

19.8 

5.8 

6.0 

(8)  170-190 

4.6 

11.0 

11.1 

1.8  .1 

28.6 

8.7 

9.0 

200-220 

2.0 

2.9 

.6 

.1 

5.6 

5.9 

5.5 

230-250 

.8 

.3 

.1 

1.2 

4.1 

3.0 

(WJ  260-280 

m 

1.1 

2.4 

2.0 

290-310 

.2 

.1 

1.8 

3.9 

3.5 

320-340 

1.1 

1.1 

3.2 

7.8 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

iimiiimiimmiiiuiiiiiuiiiiiitiiimiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

8.0 

//////////// 

TOTALS 

27.8 

40.9 

20.0 

3.2  .1  .1 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPKRATIitC  LOCATION  'A*  PHWCBHTKO  PHBQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WI1TD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  (TIMBER:  723515  STATION  NAME:  VAJTCB  AFB  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  B2  -  DEC  91 


1ST 

TO  UTC:  ♦  6 

MCKTB:  SEP  HOURS:  03-05 

DIRECT  IO«  1 
(DECREES)  1 

i-4 

5-9 

WIND  SPEED  IE  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.6 

1.9 

2.6  .8  .3 

*»  i 

8.8 

9.0 

020-040 

1.2 

1.8 

1.8  .2  .1 

5.1 

8.1 

7  .5 

050-070 

2.4 

1.6 

.4  .1 

4.6 

5.3 

4.0 

(E)  080-100 

1.9 

1.8 

.1 

3.8 

4.5 

4.5 

110-130 

’.0 

3.3 

6.3 

5.1 

5.0 

140-160 

6.6 

10.3 

2.0  .3  .1 

19.3 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

4.6 

12.0 

9.9  .8 

27.2 

8.4 

8.0 

200-220 

2.9 

2.9 

.7  .1 

6.6 

5.9 

5.0 

230-250 

.8 

.8 

.1 

1.7 

5.5 

5.0 

<W)  260-280 

1.1 

.2 

.1 

1.4 

3.8 

3.0 

290-310 

2.2 

.2 

2.4 

3.2 

3.5 

320-340 

.7 

1.8 

.9  .3  .3 

4.0 

9.2 

7.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  9.4 

III!  II II  HU 

TOTALS 

j  30.0 

38.6 

18.6  2.6  .5  .3 

100,0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

900 
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OPKRATIHC  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WAD  DIRECT  I  OR  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VAACR  AFB  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 


LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  06-08 

WIND  SPEED  IH  KNOTS 


DIRECTICR  1 
(DEGRESS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

KEAX 

WIHD 

MEDIAE 

WIKD 

(A)  350-010 

2.2 

1.9 

1.8 

.8 

.1 

.2 

7.0 

8.6 

7.0 

020-040 

1.0 

2.4 

2.7 

6.1 

8.1 

9.0 

050-070 

1.9 

2.1 

.8 

4.8 

5-9 

5.0 

<EJ  080-100 

1.2 

2.2 

.2 

3.7 

5.7 

6.0 

110-130 

3.2 

2.2 

.3 

.1 

5.9 

5.0 

4.0 

140-160 

4.1 

10.8 

3.0 

.3 

18.2 

6.9 

6.0 

(8)  170-190 

3.6 

10.0 

10.8 

2.9 

.1 

27.3 

9.3 

10.0 

200-220 

2.0 

3.3 

2.0 

.7 

8.0 

7.7 

7.0 

230-250 

.9 

.6 

.1 

1.6 

5.1 

4.0 

(V)  260-280 

1.9 

.8 

.2 

2.9 

3.9 

3.0 

290-310 

1.2 

.8 

.2 

.1 

2.3 

5.2 

4.0 

320-340 

1.4 

1.8 

1.2 

.6 

.i 

5.1 

8.3 

7.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.1 

//////////// 

TOTALS 

24.6 

38.9 

23.3 

5.5 

.3 

.2 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  83 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  HAKE:  VANCE  AFB  OK 

1ST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  B2  -  DEC  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DECREES) 

l  14 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  8PEH)  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.9 

2.6 

2.2 

1.2 

.7 

7.6 

10.9 

10.0 

020-040 

.8 

3.8 

3.1 

.6 

8.2 

9.0 

9.0 

050-070 

1.7 

2.4 

.8 

4.9 

6.5 

6.0 

(B)  080-100 

1.1 

1.6 

.4 

3.3 

6.3 

6.0 

110-130 

1.3 

1.8 

.2 

3.3 

6.6 

5.5 

140-160 

2.4 

4.1 

1.9 

.4 

8.9 

7.0 

6.5 

(S)  170-190 

1.7 

7.2 

10.7 

4.1 

1.9  .2 

25.8 

11.5 

11.0 

200-220 

1.3 

4.4 

9.3 

5.1 

1.4  .1 

21.8 

12.3 

13.0 

230-250 

1.1 

2.8 

1.6 

5.4 

7.2 

7.0 

<W)  260-260 

.8 

.8 

.2 

1.9 

6.1 

6.0 

290-310 

1.0 

.9 

.6 

2.4 

6.2 

5.5 

320-340 

1.0 

2.0 

1.0 

.7 

.3  .1 

5.1 

9.6 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.4 

//////////// 

TOTALS 

15.1 

34.6 

32.0 

12.1 

4.3  .4 

100.0 

9.7 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  64 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  K 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 


FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OR 
1ST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

l  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(E)  350-010 

1.3 

2.1 

4.0 

1.3  .4 

9.2 

10.6 

11.0 

020-040 

2.1 

4.0 

2.6 

.3 

9.0 

7.7 

8.0 

050-070 

.8 

1.8 

1.6 

4.1 

7.6 

8.0 

(B)  080-100 

1.1 

.9 

.2 

2.2 

5.2 

4.5 

110-130 

1.8 

2.3 

.4 

4.6 

5.7 

5.0 

140-160 

wm 

4.1 

2.4 

.7 

10.2 

7.4 

7.0 

(S)  170-190 

6.6 

11.4 

4.3  1.7  .3 

26.4 

11.5 

11.0 

200-220 

m 

4.2 

8.7 

4.4  1.8  .1 

21.1 

12.0 

12.0 

230-250 

.6 

1.6 

.8 

.4 

3.3 

8.5 

7.5 

(W)  260-280 

m 

1.0 

.2 

.1 

2.0 

7.7 

7.0 

290-310 

m 

1.0 

.6 

.1 

2.3 

7.3 

/.  0 

320-340 

m 

1.0 

1.0 

.8  .1 

3.8 

9.6 

9.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.7 

m  un  mu 

TOTALS 

\  17.0 

30.6 

33.9 

12.3  4.1  .4 

100.0 

9.7 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  85 
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OPERATING  LOCATION  ”A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

3.8 

3.8 

1.1  .3 

10.4 

9.7 

9.5 

020-040 

2.3 

3.4 

3.2 

-2  .1 

9.3 

8.0 

B.O 

050-070 

1.3 

2.2 

.6 

4.1 

6.3 

6.0 

(B)  080-100 

1.2 

1.3 

.7 

3.2 

5.9 

5.0 

110-130 

1.4 

2.2 

1.1 

4.8 

7.0 

6.0 

140-160 

2.4 

5.0 

5.1 

.6  .1 

13.2 

8.6 

9.0 

(S)  170-190 

2.7 

8.2 

13.7 

5.3  1.4  .3 

31.7 

11.4 

11.0 

200-220 

1.0 

3.0 

5.6 

2.6  .7 

12.8 

11.3 

11.0 

230-250 

.9 

.6 

.6 

.1 

2.1 

6.8 

6.0 

(W>  260-260 

.3 

.8 

.3 

1.4 

6.5 

7.0 

290-310 

.4 

.7 

.4 

.1  .1 

1.8 

9.8 

7.0 

320-340 

.6 

1.2 

1.4 

.2  .1 

3.6 

9.3 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////// iimiiiniiiiiiu  min  nn 

1.6 

//////////// 

TOTALS 

15.9 

32.4 

36.5 

10.2  2.6  .4  .1 

100.0 

9.5 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USATBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

l  1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  III 

15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIHD 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.4 

3.6 

1.9 

.8  .2 

9.9 

7.5 

6.0 

020-040 

2.3 

3.9 

1.9 

.3 

8.4 

7.2 

7.0 

050-070 

1.4 

1.7 

.3 

3.4 

5.1 

5.0 

(B)  080-100 

3.4 

2.0 

.3 

.1 

5.9 

4.9 

4.0 

110-130 

3.6 

4.6 

2.0 

.1 

10.2 

6.3 

5.5 

140-160 

5.0 

13.3 

5.3 

.3  .1 

24.1 

7.3 

7.0 

(S)  170-190 

3.0 

11.6 

8.8 

2.0  .4 

25.8 

9.2 

9.0 

200-220 

.4 

1.7 

1.2 

.3  .2 

3.9 

9.6 

9.0 

230-250 

.7 

.1 

.8 

3.7 

4.0 

(WJ  260-280 

.2 

.1 

.3 

6.7 

4.0 

290-310 

.2 

.4 

.7 

5.3 

6.0 

320-340 

.9 

.8 

.4 

.1 

2.2 

7.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

////////////////////////// ////// ////////////////////////////////// /////////// 

4.3 

//////////// 

TOTALS 

|  24.5 

43.7 

22.2 

4.0  .9 

100. 0 

7.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  87 
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OPERATING  LOCATION  ’A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPETAC,  ASHEVILLE  EC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  92 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  ~ 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTEM, 

% 

KEMI 

WIND 

MEDIA!! 

WIND 

(H)  350-010 

2.9 

1.8 

1.4 

.6  .3 

7.0 

7.4 

5.0 

020-040 

1.8 

2.9 

1.4 

.4  .1 

6.7 

7.8 

8.0 

050-070 

1.6 

1.4 

.6 

3.6 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

2.6 

3.2 

.6 

6.3 

5.5 

5.0 

110-130 

3.2 

6.0 

1.2 

10.4 

6.2 

6.0 

140-160 

7.4 

15.1 

4.2 

.6 

27.3 

6.7 

6.0 

(S)  170-190 

4.2 

11.6 

a. 8 

1.2  .1 

25.9 

8.5 

8.0 

200-220 

1.2 

1.8 

3.0 

4.9 

5.0 

230-250 

.1 

.1 

10.0 

10.0 

(W)  260-280 

.7 

.7 

3.0 

3.0 

290-310 

.4 

.2 

.1 

.8 

6.0 

4.0 

320-340 

.7 

.6 

.6 

.2 

2.0 

8.2 

8.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.2 

n  ilium  u 

TOTALS 

26.7 

44.6 

18.9 

3.1  .5 

100.0 

6.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  88 
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CPKRATINC  LOCATION  *A' 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTI  OH  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  HtXIRLT  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723535  STATION  HAMS:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

1ST  TO  UIC:  *  6  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


DIRECTI  CM  |  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

RSI 

2.4 

2.5 

.9 

.3  .1 

8.2 

9.1 

9.0 

020-040 

H 

3.2 

2.3 

.3 

.0 

7.4 

8.0 

8.0 

050-070 

1.9 

.7 

.0 

.0 

4.2 

6.0 

5.0 

(E)  080-100 

1.8 

2.0 

.3 

.0 

4.1 

5.3 

5.0 

110-130 

Pi 

3.5 

.7 

.0 

6.9 

5.7 

5.0 

140-160 

n 

9.2 

3.2 

.4 

.0 

17.6 

6.9 

6.0 

(8)  170-190 

9.8 

10.6 

2.8 

.7  .1 

27.3 

9.8 

10.0 

200-220 

B 

3.0 

3.5 

1.7 

.5  .0 

10.3 

10.3 

10.0 

230-250 

m 

.8 

.4 

.1 

2.0 

6.0 

(W)  260-280 

.8 

.4 

.2 

.0 

mm 

4.0 

290-310 

■ 

.6 

.2 

.1 

.0 

1.8 

5.8 

4.0 

320-340 

1.3 

1.0 

.4 

.1  .0 

3.6 

8.8 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.0 

//////////// 

TOTALS 

1  22.7 

38.1 

25.6 

6.7 

1.6  .2 

100.0 

7.8 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

7200 

C  -  4  -  89 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 

STATION  NUMBER:  723S35 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 
LST  TO  DTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  ] 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HEM 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

t 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

4.2 

9.0 

2.6 

1.1 

1.1 

19.8 

12.1 

12.0 

020-040 

1.5 

5.3 

7.3 

.7 

.2 

14.9 

9.6 

10.0 

050-070 

2.4 

3.3 

2.6 

8.4 

7.0 

7.0 

(E)  080-100 

2.6 

2.6 

.7 

5.9 

5.5 

5.0 

110-130 

3.7 

7.0 

2.0 

12.7 

6.4 

6.0 

140-160 

1.8 

4.8 

3.7 

.2 

10.5 

7.8 

8.0 

(S)  170-190 

1.5 

3.5 

5.5 

.9 

11.4 

9.6 

10.0 

200-220 

.2 

.7 

.4 

.2 

1.5 

9.4 

9.0 

230-250 

.2 

.2 

.4 

8.0 

8.0 

(V)  260-280 

.4 

.4 

.2 

1.1 

9.0 

7.0 

290-310 

.4 

.9 

.4 

.4 

2.2 

9.7 

8.0 

320-340 

.7 

2.9 

3.1 

.4 

.2 

.2 

7.5 

10.2 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  3.5  //////////// 

17.0  35.8  34.9  5.4  1.7  1.3  100.0  8.7  9.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  455 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC 

:  ♦  6 

MONTH:  OCT  HOURS 

:  00-02 

DIRECTION 

(DEGREES) 

|  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-13  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.4 

2.5 

2.7 

1.7  .4  .1 

8.8 

10.5 

10.0 

020-040 

1.8 

3.0 

2.0 

.5  .2 

7.6 

8.0 

7.0 

050-070 

1.3 

2.7 

.2 

4.2 

5.6 

6.0 

(B)  080-100 

1.4 

1.9 

3.3 

5.2 

5.0 

110-130 

2.3 

4.8 

.4 

7.5 

5.8 

6.0 

140-160 

3.4 

12.0 

2.7 

-2 

18.4 

6.8 

6.0 

(S)  170-190 

2.9 

11.2 

5.2 

1.5  .5  .1 

21.4 

8.7 

7.0 

200-220 

1.2 

1.3 

.8 

.4 

3.7 

7.6 

6.0 

230-250 

1.9 

1.6 

.1 

3.7 

4.6 

4.0 

<W)  260-280 

.9 

.4 

.1 

1.4 

4.5 

4.0 

290-310 

1.2 

1.1 

.2 

2.5 

5.7 

5.0 

320-340 

1.6 

2.7 

1.6 

.5 

6.5 

7.7 

6.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiiiuiimiiimiiiuiiinmnimiiiiiiuiiiuiiuniniiiiiiiniiiiiiiii 

11. 1 

lumiimi 

TOTALS 

|  21.3 

45.2 

15.8 

5.0  1.1  .2 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  91 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BCWRLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  OCT  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

2.3 

3.5  1.6  .3  .1 

9.8 

10.1 

10.0 

020-040 

2.0 

2.3 

2.4  .8  .1 

7.5 

8.4 

8.0 

050-070 

1.5 

3.3 

.1 

4.9 

5.4 

5.0 

(K)  080-100 

1.7 

1.4 

3.1 

4.1 

4.0 

110-130 

1.1 

3.5 

.6 

5.3 

6.2 

6.0 

140-160 

4.1 

12.6 

2.0  .2 

18.9 

6.6 

6.0 

(S)  170-190 

3.3 

9.7 

4.7  1.7  .5  .1 

20.1 

8.8 

8.0 

200-220 

1.4 

1.3 

1.4  .4 

4.5 

7.9 

6.5 

230-250 

1.4 

1-6 

.1 

3.1 

4.7 

5.0 

<W)  260-280 

1.9 

.6 

2.6 

4.0 

4.0 

290-310 

2.8 

1.5 

.5 

4.0 

4.8 

4.0 

320-340 

1.7 

2.5 

1.5  .6  .1 

6.5 

8.1 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.8 

//////////// 

TOTALS 

24.8 

42.6 

16.7  5.4  1.0  .2 

100.0 

6.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 

C  -  4  -  92 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPBTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  HAMS:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAH  82  -  DEC  91 

1ST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

ME  AH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.2 

3.4 

3.4 

1.2  .1 

10.3 

9.1 

8.5 

020-040 

1.6 

2.9 

1.8 

.4  .3 

7.1 

8.0 

7.0 

050-070 

2.0 

2.2 

.5 

4.7 

5.6 

5.0 

(B)  080-100 

1.4 

1.9 

.i 

3.4 

5.2 

5.0 

110-130 

2.3 

3.7 

.4 

6.3 

5.6 

6.0 

140-160 

2.9 

9.6 

2.8 

•i 

15.4 

6.9 

7.0 

(S)  170-190 

2.9 

7.8 

8.0 

2.0  .5 

21.3 

9.6 

9.0 

200-220 

2.4 

1.8 

1.0 

.4 

5.6 

6.6 

6.0 

230-250 

1.3 

2.7 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

.6 

2.0 

4.9 

5.0 

290-310 

1.8 

4.6 

6.0 

6.0 

320-340 

2.8 

.8 

9.4 

7.6 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii 

7.1 

um  n  u  m 

TOTALS 

24.6 

40.9 

21.4 

4.9  .9 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  93 
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OPERATING  LOCATION  "A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

u.xvETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  B2  -  DEC  91 


lot  to  irrc 

:  ♦  6 

MONTH:  OCT  BOORS 

:  09-11 

DIRECTION 

(DEGREES) 

l  ^ 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IH  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.0 

2.4 

5.7 

1.6  .5 

11.2 

ii.i 

12.0 

020-040 

1.3 

3.0 

3.0 

1.5  .3  .1 

9.2 

10.1 

10.0 

050-070 

.9 

1.3 

.9 

-1 

3.1 

7.3 

7.0 

(B)  080-100 

1.3 

2.3 

.3 

3.9 

5.8 

6.0 

110-130 

1.3 

3.3 

.8 

.1 

5.5 

6.5 

6.0 

140-1G0 

1.0 

5.2 

2.2 

.3 

8.6 

8.1 

8.0 

(S)  170-190 

.6 

5.2 

10.2 

5.4  1.8  .2 

23.4 

12.5 

12.0 

200-220 

1.1 

3.4 

6.2 

2.7  .5 

14.0 

11.4 

11.5 

230-250 

.8 

1.9 

1.0 

.5 

4.2 

8.2 

6.0 

<W)  260-280 

.9 

1.3 

.3 

2.5 

6.1 

6.0 

290-310 

.6 

1-6 

1.0 

3.2 

8.3 

8.0 

320-340 

.9 

2.3 

3.5 

2.0  .2 

8.9 

10.9 

12.0 

VARIABLE 

i 

CALM 

iiiiiiiiimiimuiiiiiiiiuiiiiimniuuuiiiuiimiimimiiiiimiin 

2.3 

//////////// 

TOTALS 

|  11.7 

33.2 

35.1 

14.2  3.3  .3 

100.0 

9.9 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  94 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEEAC,  ASHEVILLE  NC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  72353S  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  W 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.1 

2.9 

5.5 

2.2 

.6 

12.3 

11.3 

12.0 

020-040 

.9 

2.2 

2.8 

1.4 

.1 

7.3 

10.5 

11.0 

050-070 

1.7 

1.4 

.9 

.1 

4.1 

6.3 

6.0 

(E)  080-100 

1.7 

.9 

.1 

2.7 

4.6 

4.0 

110-130 

.8 

1.6 

.2 

2.6 

5.3 

5.0 

140-160 

1.7 

3.8 

3.1 

.1 

.2 

8.9 

8.1 

8.0 

(S)  170-190 

.8 

4.8 

9.7 

5.9 

1.7  .2 

23.1 

12.8 

13.0 

200-220 

1.0 

3.9 

5.8 

4.9 

1.7  .1 

17.4 

12.7 

13.0 

230-250 

1.0 

1.3 

.8 

.1  .2 

3.3 

8.5 

7.0 

(V)  260-280 

.9 

l.l 

.1 

.3 

2.4 

6.5 

6.0 

290-310 

1.5 

1.5 

1.2 

.1 

.1 

4.4 

7.1 

6.0 

320-340 

.a 

3.3 

3.8 

1.0 

.6 

9.5 

10.4 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.0 

//////////// 

TOTALS 

13.9 

28.7 

34.0 

15.9 

5.2  .5 

100.0 

10.3 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  95 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCE  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AJTB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  14 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

15-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(IV)  350-010 

1.4 

4.0 

5.8 

1.6 

.3 

13-1 

10.5 

H.O 

020-040 

1.0 

2.7 

3.2 

i.i 

.1 

8.1 

9.9 

10.0 

050-070 

1.1 

1.9 

.3 

.2 

3.5 

6.5 

7.0 

(E)  080-100 

1.3 

.9 

.3 

2.5 

4.0 

4.0 

110-130 

1.9 

1.6 

.5 

.2 

.1 

4.4 

6.5 

5.0 

140-160 

2.4 

3.4 

4.0 

.9 

•i 

10.8 

8.4 

9.0 

(3)  170-190 

i.i 

5.9 

11.8 

6.6 

1.7 

.1 

27.2 

12.3 

12.0 

200-220 

1.2 

3.5 

5.2 

1.9 

.5 

.1 

12.4 

10.8 

11.0 

230-250 

.3 

.3 

.3 

1.0 

7  .4 

8.0 

<W)  260-280 

1.1 

.4 

.1 

.1 

1  .7 

5.8 

3.0 

290-310 

1.3 

1.2 

1.3 

.2 

.1 

4.1 

8.1 

8  .0 

320-340 

1.4 

2.0 

2.9 

.8 

.3 

.1 

7.5 

9.8 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

iiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiuiiiimiiiiiuiuiuiuiiiniiiiuuiiiun 

J.8 

//////////// 

TOTALS 

15.5 

27.8 

35.6 

13.5 

3.3 

.3 

100.0 

9.6 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 
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OPERATING  LOCATION  *A‘ 
□SAFE! AC,  ASHEVILLE  MC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBR:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APE  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  HDNTP:  OCT  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 
(DEGRESS)  | 

l  14 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.6 

4.7 

3.4 

1.2 

11.9 

8.5 

8.0 

020-040 

2.9 

2.4 

2.4 

.3 

e.o 

7.3 

6.5 

050-070 

2.5 

2.2 

.5 

5.2 

5-0 

5.0 

(E)  080-100 

2.0 

1.6 

3.9 

4.4 

4.0 

110-130 

2.7 

2.4 

.6 

5.7 

5.2 

5.0 

140-160 

4.4 

10.1 

4.4 

.5 

19.5 

7.3 

7.0 

.»/  170-190 

2.8 

12.8 

7.8 

.5 

.6 

24.6 

8.4 

8.0 

200-220 

1.4 

.5 

.2 

.i 

2.3 

5.2 

4.0 

230-250 

.5 

.4 

1.0 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

.1 

.3 

.1 

.5 

6.o 

5.0 

290-310 

1-0 

.2 

.6 

.2 

2.0 

7.5 

5.0 

320-340 

1.9 

1.1 

1.3 

.4 

.4 

5.2 

8.5 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

//////////////////////////////////  /////////////////////////////////////////// 

10.3 

//////////// 

TOTALS 

24.6 

38.9 

21.2 

3.3 

1.0 

100.0 

6.6 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  97 
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OPERATING)  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  OCT  BOURS:  21-23 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

l  14 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1-3 

3.5 

3.0 

.6 

8.5 

8.6 

8.0 

020-040 

2.2 

2.9 

1.9 

1.0  .2 

8.2 

8.4 

8.0 

050-070 

1.3 

2.6 

.4 

.2 

4.5 

6.3 

6.0 

(B)  080-100 

1.9 

3.2 

.2 

5.4 

5.1 

5.0 

110-130 

3.3 

4.1 

7.4 

5.1 

5.0 

140-160 

3.5 

11.4 

4.5 

.3 

19.8 

7.3 

7.0 

(S)  170-190 

2.5 

10.5 

5.4 

2.0  .4  .1 

21.0 

9.2 

8.0 

200-220 

1.0 

2.3 

.8 

4.0 

6.6 

6.0 

230-250 

1.4 

.8 

.1 

2.3 

4.9 

4.0 

(W)  260-280 

.4 

.3 

.2 

1.0 

6.0 

5.0 

290-310 

1.1 

.5 

.3 

1.9 

5.7 

4.0 

320-340 

1.1 

1.7 

.4 

1.3  .1  .1 

4.7 

10.2 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII 

11.4 

uu  umm 

TOTALS 

|  21.0 

43.8 

17.1 

5.4  .7  .3 

100.0 

6.8 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 

C  -  *  -  98 
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operating  LOCATION  -A* 
USAFSmc,  ASHEVILLE  WC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1  I'* 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

■ 

3.2 

4.1 

1.5 

.3 

.0 

10.7 

10.0 

10.0 

020-040 

Warn 

2.7 

2.4 

.9 

.2 

.0 

7.9 

8.8 

8.5 

050-070 

B 

2.2 

.5 

.1 

.0 

4.3 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

1.8 

.i 

3.5 

4.9 

5.0 

110-130 

ll 

3.1 

.5 

.0 

.0 

5.6 

5.8 

6.0 

140-160 

2.9 

8.5 

3.2 

.3 

.0 

15.0 

7.3 

7.0 

(8)  170-190 

2.1 

8.5 

7.8 

3.2 

1.0 

.1 

22.8 

10.4 

10.0 

200-220 

■yfjj 

2.3 

2.7 

1.4 

.3 

.0 

8.0 

10.2 

10.0 

230-250 

1.1 

.3 

.1 

.0 

.0 

2.6 

6.2 

5.0 

(W)  260-280 

.7 

.1 

.1 

.0 

1.8 

5.4 

5.0 

290-310 

1 

1.2 

.7 

.1 

.0 

3.5 

6.6 

6.0 

320-340 

2.3 

2.2 

.9 

.2 

eO 

7.3 

9.2 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

rimimitiimiumutfiin  n /////•  /////////////////////////////////////// 

7.1 

//////////// 

TOTALS 

19.5 

37.6 

24.6 

8.6 

2.0 

.1 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

7440 

C  -  4  -  99 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITS  VISIBILITY  GE  1/2  Ml  LB  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES)  | 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

4.1 

9.7 

4.4 

.1 

19.9 

11.5 

12.0 

020-040 

1.4 

2.6 

3.3 

1.5 

.3 

9.0 

10.1 

10.0 

050-070 

1.6 

4.2 

.8 

6.7 

6.0 

6.0 

(B)  080-100 

2.0 

4.0 

.5 

6.6 

5.8 

6.0 

110-130 

1.0 

4.4 

1.4 

6.7 

7.1 

7.0 

140-160 

1.4 

4.5 

3.7 

.4 

10.0 

8.5 

9.0 

(S)  170-190 

1.2 

4.6 

6.0 

1.4 

.1 

13.4 

10.1 

10.0 

200-220 

.4 

3.4 

2.9 

.3 

7.0 

8.8 

9.0 

230-250 

.8 

.8 

.4 

2.0 

5.7 

5.0 

(W)  260-280 

.8 

.3 

1.1 

4.5 

4.0 

290-310 

.5 

1.2 

i.i 

.1 

.1 

3.1 

9.0 

0.0 

320-340 

.8 

2.6 

4.5 

1.0 

.1 

9.8 

10.8 

10.0 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  « -6  //////////// 

TOTALS  13.5  36.7  34.3  9.9  .7  100.0  8.8  9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  732 


C  -  4  -  100 
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OPERATING  LOCATION  *** 
USAFETAC,  A8HHV1LLB  PC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  ON 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  00-02 


DIRECTION  ] 
(DEGREES)  ] 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IK 

20-24  25-29 

KH0T8 

30-34 

35-39  40-49  50-64  CB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.6 

3.0 

3.9 

1.8 

.7 

11.9 

9.9 

10.0 

020-040 

.9 

2.1 

1-8 

.3 

.2 

5.3 

9.0 

8.5 

050-070 

.7 

1.2 

•  1 

2.0 

5.4 

5.0 

(B)  080-100 

1.3 

1.3 

.2 

2.9 

5.2 

5.0 

110-130 

.7 

3.1 

.6 

4.3 

6.9 

6.0 

140-160 

2.4 

7.3 

2.8 

.4 

13. 0 

7.5 

7.0 

(8)  170-190 

2.2 

8.4 

8.0 

3.8 

.9 

23.3 

10.4 

10.0 

200-220 

1.2 

3.4 

.9 

.3 

.2 

6.1 

8.1 

7.0 

230-250 

1.4 

.8 

2.2 

4.1 

4.0 

(W)  260-280 

2.0 

2.1 

4.1 

5.1 

5.0 

290-310 

2.6 

1.7 

1.1 

•  6 

.3 

6.2 

7.9 

6.0 

320-340 

1.0 

3.1 

2.1 

1.7 

.8 

.1 

8.B 

11.1 

11.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

////// ////////////////////////////////////////// //////// //tutu ///////////// 

9.9 

//////////// 

TOTALS 

1  19.0 

37.5 

21.5 

8.9 

3.1 

.1 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  101 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
UaAFBTAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  lire:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.3 

2.2 

4.3 

2.2 

1.1 

12.2 

10.8 

11.0 

020-040 

.8 

2.0 

1.6 

.6 

4.9 

8.6 

8.0 

050-070 

1.2 

1.7 

.i 

3.0 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

1.0 

1.4 

-i 

2.6 

5.2 

6.0 

110-130 

1.2 

2.1 

.6 

3.9 

6.0 

6.0 

140-160 

3.0 

6.4 

2.8 

•i 

12.3 

7.0 

7.0 

(S)  170-190 

2.0 

7.4 

5.8 

3.8 

.6  .1 

19.7 

10.3 

10.0 

200-220 

2.2 

3.9 

2.4 

1.0 

.3 

9.9 

8.7 

7.0 

230-250 

1.2 

1.7 

.1 

3.0 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

2.3 

2.4 

.1 

4.9 

4.9 

5.0 

290-310 

1.7 

1.9 

1.3 

.3 

.3 

5.6 

8.4 

7.0 

320-340 

1.8 

3.3 

2.6 

1.6 

.8 

10.0 

10.2 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.1 

//////////// 

TOTALS 

1  20.7 

36.4 

21.7 

9.7 

3.1  .1 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  102 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
UBAFEEAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK  PERIOD  OP  RECORD;  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  NOV  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  RIOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

■ 

2.4 

3.7 

2.9  1.0  .1 

11.4 

12.0 

12.0 

020-040 

B|| 

2.1 

1.6 

.3  .3 

5.4 

9.1 

8.0 

050-070 

.6 

3.1 

6.7 

7.0 

(K)  000-100 

B 

.1 

2.8 

5.6 

6.0 

110-130 

3.0 

.2 

4.6 

5.8 

5.0 

140-160 

2.3 

5.7 

4.7 

.4 

13.1 

8.3 

8.0 

(S)  170-190 

2.0 

6.3 

6.1 

3.4  .8 

18.7 

10.5 

10.0 

200-220 

H9 

3.1 

.8 

.6  .4 

6.4 

8.4 

7.0 

230-250 

I 

1.2 

1.9 

5.2 

6.0 

(«}  260-280 

2.8 

.2 

5.1 

5.2 

5.0 

290-310 

2.8 

2.6 

1.8 

.4  .2  .1 

7.9 

7.8 

6.0 

320-340 

1.3 

3.4 

4.7 

1.2  1.0 

11.7 

10.3 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.9 

//////////// 

TOTALS 

1  18.3 

36.1 

24.5 

9.2  3.7  .2 

100.0 

8.3 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  103 
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OPERATING  LOCATION  ’A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  09-11 


DIRECTION  1 
(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  RIOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.6 

2.4 

4.6 

3.7 

1.7  .1 

13.0 

13.5 

13.0 

020-040 

1.2 

2.3 

2.1 

1.2 

.4  .1 

7.5 

10.2 

10.0 

050-070 

.6 

1.0 

.6 

.1 

2.2 

7.8 

8.5 

(B)  080-100 

.6 

1.1 

.6 

2.2 

6.8 

5.5 

110-130 

.6 

2.6 

1.0 

.1 

4.2 

7.9 

8.0 

140-160 

.6 

3.8 

3.3 

1.2 

8.9 

9.8 

10.0 

(S)  170-190 

.9 

5.0 

7.6 

6.6 

1.8  .1 

21.9 

12.8 

13.0 

200-220 

.3 

3.3 

3.1 

1.7 

.9  .2 

9.6 

12.2 

12.0 

230-250 

.8 

2.3 

1.1 

.1 

.1 

4.5 

7.7 

7.0 

(V)  260-280 

1.1 

1.8 

.6 

.1 

.1 

3.7 

6.9 

6.0 

290-310 

.7 

2.7 

1.8 

.7 

.6 

6.3 

10.3 

9.0 

320-340 

1.6 

2.1 

5.0 

2.4 

1.3  .6 

13.0 

12.6 

12.0 

VARIABLE 

i 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.9 

//////////// 

TOTALS 

|  9.6 

30.4 

31.4 

17.9 

6.9  1.1 

100.0 

10.9 

11.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

898 

C  -  4  -  104 
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cperatihc  location 

OSAFETMC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  72353$  STATION  RAW:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 

1ST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  SPEED  IH  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

t 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.8 

4.4 

4.7 

1.3  .1 

13.6 

13.3 

14.0 

020-040 

1.8 

1.6 

.8 

.6 

5.2 

10.6 

10.0 

050-070 

1.2 

•i 

2.2 

5.7 

6.0 

(S)  080-100 

.3 

.2 

1.6 

4.9 

4.0 

110-130 

.6 

l.l 

.2 

1.9 

5.9 

5.0 

140-160 

1.1 

2.7 

3.0 

i.i 

.3 

8.2 

10.1 

10.0 

(S)  170-190 

.6 

3.1 

7.8 

6.2 

3.1  .3 

21.1 

14.0 

14.0 

200-220 

1.8 

3.4 

4.3 

3.4 

1.8  .1 

14.9 

11.9 

11.5 

230-250 

1.7 

2.8 

1.3 

.6 

.4  .1 

6.9 

0.6 

7.0 

(W)  260-280 

.8 

1.3 

-6 

.2 

2.9 

7.8 

7.5 

290-310 

m 

2.3 

1.2 

1.2 

.3 

5.6 

10.6 

9.5 

320-340 

3.4 

3.6 

4.2 

1.2  .6  .1 

14.1 

13.0 

14.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.9 

//////////// 

TOTALS 

1  10.7 

26.2 

28.2 

22.5 

9.0  1.2  .1 

100.0 

11.5 

12.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS 

900 

C  -  «  -  105 
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OPERATING  LOCATION 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  Or  IREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723S3S  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DECREES) 

1  ~ 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  CB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.6 

4.8 

6.1 

4.7 

1.0 

.1 

17.2 

12.0 

12.0 

020-040 

.8 

1.7 

.4 

.7 

.2 

3.8 

8.9 

7.0 

050-070 

.8 

.8 

.2 

1.8 

5.7 

5.0 

(EJ  080-100 

1-0 

.8 

.1 

1.9 

4.9 

4.0 

110-130 

.8 

1.1 

.6 

.1 

2.6 

6.9 

8.0 

140-160 

1.4 

4.7 

3.0 

.6 

.1 

9.8 

8.3 

8.0 

(S)  170-190 

2.6 

6.0 

11.1 

5.6 

1.7 

.1 

27.0 

11.6 

12.0 

200-220 

1.6 

2.4 

3.0 

2.1 

.7 

.1 

9.9 

11.1 

10.0 

230-250 

1.0 

.9 

.6 

.1 

.1 

.1 

2.8 

8.9 

8.0 

(W)  260-280 

-9 

.7 

.8 

.1 

.1 

2.6 

8.0 

6.0 

290-310 

1.6 

1.6 

1.3 

.3 

.1 

4.9 

8.0 

6.5 

320-340 

1.6 

3.3 

3.8 

3.6 

.7 

.2 

13.1 

11.7 

12.0 

VARIABLE 

CALM 

iiimiiuiimiiiuiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiimiiimiiiimuiiiinmiiii 

2.8 

//////////// 

TOTALS 

14.7 

28.8 

31.0 

17.9 

4.4 

.7 

.2 

100.0 

10.2 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  106 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PER  CERT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  18-20 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  - 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

2.8 

4.0 

3.9 

2.8  1.1  .1 

14.7 

10.4 

10.5 

020-040 

1.6 

1.3 

1.2 

.4 

4.6 

7.4 

6.0 

050-070 

1.7 

1.0 

2.7 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

.9 

1.0 

.1 

2.0 

4.8 

5.0 

110-130 

1.4 

3.4 

.2 

5.1 

6.0 

6.0 

140-160 

3.9 

8.1 

4.3 

.7 

17.0 

7.5 

7.0 

(8)  170-190 

4.3 

10.3 

6.1 

1.6  .3 

22.7 

8.4 

8.0 

200-220 

1.2 

1.8 

.9 

.4  .1 

4.4 

7.8 

6.5 

230-250 

.2 

.2 

.1  .1 

.7 

9.7 

8.0 

(W)  260-280 

.8 

1.0 

.6 

.1 

2.4 

6.4 

6.0 

290-310 

1.1 

1.9 

.2 

.1  .2  .2 

3.8 

7.9 

5.5 

320-340 

2.4 

3.4 

2.2 

1.2  .3  .1 

9.8 

9.0 

8.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.2 

//////////// 

TOTALS 

22.3 

37.4 

19.7 

7.4  2.1  .4 

100.0 

7.3 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  107 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPKTAC,  ASHEVILLE  HC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


DIRECT IOW  [ 
(DEGREES)  | 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.0 

4.1 

4.2 

2.3  1.2  .2 

14.1 

10.8 

10.0 

020-040 

1.6 

1.7 

2.0 

.3 

5.6 

8.0 

8.0 

050-070 

1-9 

1.8 

.2 

3.9 

5.3 

5.0 

(B)  080-100 

i.i 

1.4 

.2 

2.8 

5.7 

5.0 

110-130 

.4 

3.0 

.6 

4.0 

7.1 

7.5 

140-160 

1.7 

11.3 

4.9 

1.3 

19.2 

8.5 

8.0 

<S)  170-190 

1.8 

8.1 

5.8 

2.1  .7 

18.4 

9.5 

9.0 

200-220 

1.3 

3.0 

.8 

.2  .6 

5.9 

C.3 

6.0 

230-250 

1.3 

.7 

2.0 

4.1 

4.0 

(W)  260-280 

1.0 

1-0 

.2 

2.2 

5.3 

5.0 

290-310 

.8 

2.3 

1.0 

.3  .4  .1 

5.0 

10.0 

8.0 

320-340 

.8 

3.0 

.8 

1.6  .8  .1 

7.0 

10.9 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.9 

//////////// 

TOTALS 

1  15.7 

41.4 

20.7 

8.1  3.7  .3  .1 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 

C  -  4  -  108 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
USAPETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OR 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


DIRECTX C*  | 

1  i-« 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

1.5 

3.2 

4.4 

3.1 

1.1 

.1 

13.5 

11.6 

12.0 

020-040 

1.1 

1.9 

1.5 

.6 

.2 

.0 

5.3 

9.1 

8.0 

050-070 

1.3 

.2 

.0 

2.6 

5.7 

5.0 

(K)  080-100 

1.2 

.2 

2.3 

5.4 

5.0 

110-130 

BCh 

2.4 

.5 

.0 

3.8 

6.6 

6.0 

140-160 

Bill 

6.3 

3.6 

.7 

.1 

?2.7 

8.2 

8.0 

(S)  170-190 

6.8 

7.3 

4.1 

1.2 

.1 

21.6 

11.0 

10.0 

200-220 

3.1 

2.0 

1.2 

.6 

.0 

.0 

8.4 

10.1 

9.0 

230-250 

1.0 

1.3 

.4 

.1 

.1 

.0 

.0 

3.0 

7.0 

6.0 

<W)  260-280 

1.4 

1.6 

.4 

.1 

.0 

.0 

3.5 

6.0 

5.0 

290-310 

1.4 

2.1 

1.2 

.5 

.3 

.1 

.0 

5.7 

8.9 

7.0 

320-340 

1.4 

3.2 

3.1 

2.2 

.9 

.2 

.0 

10.9 

11.3 

11.0 

VARIABLE 

CALK 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.7 

111111111111 

TOTALS 

16.3 

34.4 

24.8 

12.6 

4.5 

.5 

100.0 

9.0 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7198 


C  -  4  -  109 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  tan  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GK  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS ) . 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  KILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4000  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIKBCTIOR 

1  l-« 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DECREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

1.4 

4.8 

11.9 

8.5 

3.1 

.3 

30.0 

13.1 

13 .0 

020-040 

1.2 

4.4 

6.0 

1.4 

1.1 

.1 

14.2 

10.7 

10.0 

050-070 

1.8 

2.8 

1.2 

.2 

6.0 

7.1 

7.5 

(B)  080-100 

.7 

2.0 

.1 

2.8 

5.7 

6.0 

110-130 

.7 

1.4 

.i 

2.2 

5.6 

5.0 

140-160 

.4 

2.3 

3.3 

1.4 

7.4 

10.9 

12.0 

(S)  170-190 

.8 

2.4 

3.1 

3.5 

1.1 

10.9 

12.7 

14.0 

200-220 

.7 

.6 

.2 

.2 

.1 

1  .8 

7.7 

5.0 

230-250 

.4 

.3 

.7 

3.7 

4.0 

(W)  260-280 

.4 

.7 

.6 

.1 

1.8 

7.4 

6.0 

290-310 

.5 

.7 

1.5 

1.0 

.5 

4.2 

12.4 

13.5 

320-340 

.7 

3.2 

4.7 

3.9 

1.1 

.3 

13.9 

12.7 

12.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.2 

nu  muni 

TOTALS 

9.7 

25.6 

32.7 

20.2 

7.0 

.7 

100.  0 

10.9 

12  .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1001 
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GPBRATIAG  LOCATION  'A* 
USAFETMC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECT  I  OH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATIC*  NAMB:  VAACB  AFB  OR 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

|  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  Ilf 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.0 

4.6 

4.1 

2.4 

i.i 

15.2 

10.0 

10. 0 

020-040 

1.4 

3.0 

2.0 

1.2 

.6 

8.2 

9.9 

9.0 

050-070 

i.i 

1.6 

.6 

3.2 

6.6 

6.0 

,B)  080-100 

1.8 

.9 

•  4 

3.1 

4.9 

4.0 

110-130 

1.7 

2.6 

.3 

4.6 

5.5 

5.0 

140-160 

3.4 

4.1 

1.2 

.2 

.3 

9.3 

6.9 

6.0 

(S)  170-190 

2.1 

5.1 

5.4 

i.i 

.3 

14.3 

9.1 

9.0 

200-220 

2.6 

5.5 

1.2 

.7 

10.0 

7.0 

6.5 

230-250 

1.6 

1.3 

.2 

.1 

.1 

3.3 

6.0 

5.0 

(W)  260-280 

2.2 

2.9 

.7 

5.8 

5.7 

5.5 

290-310 

1.3 

3.1 

1.0 

.3 

.1 

5.9 

7.5 

6.0 

320-340 

2.1 

3.2 

3.4 

1.1 

.6 

10.4 

9.7 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

iiiiiiiiiiiiiiumimiiiiuiiiiimimiiimiuiiimmiuiiiiiiiiiiiiiii 

6.9 

iiiniiimi 

TOTALS 

|  24.3 

37.9 

20.5 

7.1 

3.1 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OP 

OBSERVATIONS 

901 

C  -  4  -  111 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
OSAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  RAHE:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  DEC  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.2 

3.2 

5.3 

3.4  .9 

15.1 

11.1 

12.0 

020-040 

2.2 

2.1 

3.0 

1.0  .9  .1 

9.3 

10.2 

10.0 

050-070 

1.0 

1.0 

1.0 

.1 

3.1 

7.6 

8.5 

(B)  080-100 

1.7 

1.1 

2.8 

4.4 

4  .0 

110-130 

1.8 

3.7 

.6 

6.0 

5.7 

6.0 

140-160 

3.4 

5.6 

.2 

9.2 

5.6 

6.0 

(S)  170-190 

2.1 

3.8 

3.9 

1.4  .7 

11.9 

9.7 

10.0 

200-220 

1.9 

4.0 

.8 

.8  .1 

7.6 

7.5 

6.0 

230-250 

1.3 

1.2 

.4 

.1 

3.1 

6.1 

5.5 

(N)  260-280 

2.9 

4.0 

.2 

.1 

7.2 

5.3 

5.0 

290-310 

1.6 

3.8 

2.1 

.2 

7.7 

7.4 

7.0 

320-340 

1.1 

3.0 

2.7 

1.0  .4 

8.2 

9.9 

9.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.8 

//////////// 

TOTALS 

23.2 

36.5 

20.2 

8.1  3.0  .1 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  112 
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OPERATING  LOCATION  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY^  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.6 

3.8 

6.3 

3.0 

1.3 

17.0 

11.0 

12.0 

020-040 

1.1 

2.0 

2.6 

.7 

.4 

6.7 

10.2 

10.0 

050-070 

.4 

.8 

.3 

.2 

1.7 

8.6 

7.5 

(E)  080-100 

1.0 

1.8 

.1 

2.9 

5.4 

5.0 

110-130 

1.2 

3.5 

.9 

5.5 

6.6 

6.0 

140-160 

2.1 

5.6 

.9 

.3 

8.9 

6.7 

6.0 

(S)  170-190 

2.3 

5.6 

3.8 

.8 

.8 

13.2 

9.0 

8.0 

200-220 

1.8 

4.1 

1.4 

.3 

7.7 

7.1 

6.0 

230-250 

2.1 

1.6 

.1 

3.8 

4.6 

4.0 

(V)  260-280 

2.1 

3.3 

.5 

5.9 

5.4 

5.5 

290-310 

2.0 

5.4 

1.4 

8.8 

6.4 

6.0 

320-340 

2.5 

2.6 

1.8 

1.5 

.5 

9.0 

9.2 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

////////////////////////////// mum  umiiiiiiin  nun  mi  un // //// // m 

8.7 

//////////// 

TOTALS 

21.2 

40.1 

20.1 

6.6 

3.2 

100.0 

7.5 

'/  .0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  921 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MOOTR:  DEC  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECT IOW 
(DECREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.4 

4.2 

6.5 

4.6 

1.2 

.3 

19.2 

11.7 

12.0 

020-040 

1.7 

3.1 

2.6 

1.8 

.2 

9.6 

9.9 

9.0 

050-070 

i.i 

.9 

.4 

2.4 

5.1 

5.0 

(B)  080-100 

.7 

2.0 

.1 

2.7 

5.8 

5.0 

110-130 

.9 

2.0 

i.i 

.1 

4.0 

7.4 

7.0 

140-160 

1.2 

3.8 

2.6 

.4 

8.0 

8.1 

8.0 

(S)  170-190 

1.2 

5.1 

5.8 

2.2 

1.2 

.2 

15.6 

11.2 

10.0 

200-220 

2.0 

3.4 

2.7 

.9 

8.9 

8.5 

8.0 

230-250 

.9 

2.1 

1.0 

.1 

4.0 

7.3 

7.0 

(WJ  260-280 

2.1 

2.3 

1.1 

.3 

.1 

5.9 

7.0 

6.0 

290-310 

.9 

3.4 

1.5 

.7 

.3 

6.7 

8.7 

7.5 

320-340 

.7 

3.0 

3.7 

1.8 

.2 

9.4 

10.6 

10.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.5 

//////////// 

TOTALS 

15.8 

35.3 

29.1 

12.9 

3.2 

.5 

100.0 

9.2 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  921 


C  -  4  -  114 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U8AFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  “ 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

4.6 

7.2 

4.8 

1.3  .3 

19.7 

12.2 

13.0 

020-040 

1.7 

1.5 

2.8 

1.4 

.1 

7.6 

10.0 

11. 0 

050-070 

1.1 

1.3 

.3 

2.7 

5.8 

5.0 

(fi)  060-100 

.2 

.7 

.9 

5.5 

5.5 

110-130 

1.0 

1.3 

.4 

2.7 

6.0 

5.0 

140-160 

1.2 

2.5 

2.5 

.7 

6.8 

9.0 

9.0 

(S)  170-190 

1.4 

5.4 

7.3 

4.3 

1.3  .1 

-i 

20.0 

11.8 

12.0 

200-220 

1.2 

3.0 

2.7 

1.3 

.4 

8.7 

10.0 

10.0 

230-250 

.5 

3.0 

1.0 

.3 

4.9 

7  .8 

7.0 

(W)  260-280 

j  X'® 

1.6 

.7 

.3 

4.5 

6.9 

6.0 

290-310 

2.0 

3.0 

1.6 

1.3 

.4 

8.4 

9.7 

9.0 

320-340 

1.4 

2.7 

4.6 

2.3 

.3 

11.3 

10.8 

11.0 

VARIABLE 

CALM 

////////// /////// ///////////// //////// ////////////////////////// // /////////// 

2.0 

//////////// 

TOTALS 

15.0 

30.6 

31.1 

16.7 

3.8  .4 

.1 

100.0 

10.1 

10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  921 
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OPEMTXKS  LOCATION  “A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

U3APKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NLHBBR:  723535  STATION  NAKB;  VANCE  APB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  “ 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.3 

4.7 

5.8 

4.3 

.3  .1  .1 

17.6 

11.1 

12.0 

020-040 

1 

1.2 

2.3 

3.5 

.7 

.1 

7.7 

9.5 

10.0 

050-070 

1.3 

1.2 

1.0 

3.5 

6.6 

7.0 

(B)  080-100 

1.4 

.8 

.1 

2.3 

4.2 

4.0 

110-130 

.7 

.9 

1.5 

5.0 

5.0 

140-160 

2.2 

5.2 

3.1 

.3 

10.9 

7.8 

8.0 

(S)  170-190 

1.3 

6.9 

7.5 

2.9 

.9  .3 

19.9 

10.7 

10.0 

200-220 

1.5 

4.2 

2.2 

-9 

8.8 

8.3 

8.0 

210-250 

1.0 

.9 

.5 

2.4 

5.9 

5.0 

<W)  260-280 

1.1 

1.6 

.7 

.1 

.1 

3.6 

7.1 

6.0 

290-310 

1.1 

1.5 

.8 

.3 

.4 

4.1 

9.1 

8.0 

320-340 

2.1 

3.3 

4.9 

2.9 

.1 

13.2 

10.2 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

imminimtiiiiimiummitimiuiiiiiuninmiiimiiiiiiimtiiii 

4.6 

//////////// 

TOTALS 

17.2 

33.5 

30.1 

12.4 

1.8  .4  .2 

100.0 

8.9 

9.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

921 

C  -  4  -  116 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFKIAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FRBJUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIKD  SPEED 
FROM  DOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535 

STATION  HAKE:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 

PERIOD  OF  RECORD;  JAW  62  - 
MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 

DEC  91 

DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIlfD  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.3 

6.5 

5.4 

3.0 

.3  .3 

18.9 

9.7 

9.0 

020-040 

1.9 

2.8 

2.7 

.8 

.1 

8.2 

8.6 

9.0 

050-070 

1.3 

1.5 

.1 

3.0 

5.0 

5.0 

(E)  080-100 

.9 

.8 

.1 

1.8 

4.7 

4.5 

110-130 

2.1 

2.8 

.3 

5.2 

5.5 

6.0 

140-160 

4.2 

7.5 

1.1 

.4 

.1 

13.4 

6.3 

6.0 

(»)  170-190 

4.2 

9.6 

3.7 

.8 

.3  .1 

18.7 

7.8 

7.0 

200-220 

1.3 

2.8 

1.2 

.i 

.2 

5.6 

7.5 

7.0 

230-250 

.8 

.9 

1.7 

4.6 

5.0 

(W)  260-280 

1.0 

.9 

.1 

2.0 

5.3 

4.5 

290-310 

2.3 

.9 

.9 

.i 

4.2 

6.1 

4.0 

320-340 

1.2 

2.5 

2.1 

1.2 

7.1 

9.0 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

niiiiiimiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuuuiiimiiiuuiimii 

10.3 

//////////// 

TOTALS 

24.5 

39.5 

17.7 

6.4 

1.0  .4 

100.0 

6.9 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  90* 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.9 

5.5 

3.5 

2.1 

.7 

14.6 

9.3 

8.0 

020-040 

1.4 

2.9 

3.3 

1.3 

9.0 

9.4 

10.0 

050-070 

.9 

1.6 

.1 

2.6 

6.1 

5.0 

(B)  080-100 

i.i 

2.0 

.1 

3.2 

5.4 

5.0 

110-130 

2. a 

2.2 

.2 

5.2 

5.0 

4.0 

140-160 

3.6 

7.1 

1.8 

.7 

13.2 

6.9 

6.0 

(S)  170-190 

3.0 

8.4 

3.8 

.7 

.3 

16.2 

7.9 

7.0 

200-220 

1.9 

5.4 

.9 

.2 

.1 

8.5 

7.2 

7.0 

230-250 

1.1 

1.3 

.3 

2.8 

5.8 

6.0 

(W)  260-280 

1.0 

2.1 

3.1 

5.1 

6.0 

290-310 

1.8 

2.6 

.7 

.2 

.1 

5.4 

6.4 

5.0 

320-340 

1.4 

2.5 

3.3 

.4 

.7 

.2 

0.6 

10.1 

10.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.7 

//////////// 

TOTALS 

22.9 

43.6 

17.9 

5.7 

1.9 

.2 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  897 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBEAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(*)  350-010 

2.5 

4.6 

5.5 

3.5 

.9  .1  .0 

17.2 

10.8 

11.0 

020-040 

1.6 

2.5 

2.8 

1.1 

.3  .0  .0 

8.3 

9.7 

10.0 

050-070 

1.0 

1.2 

.5 

.0 

.0 

2.8 

6.4 

6.0 

(B)  080-100 

1.1 

1.2 

.1 

2.5 

5.0 

5.0 

110-130 

1.5 

2.3 

.5 

.0 

4.3 

5.9 

6.0 

140-160 

2.6 

5.2 

1.7 

.4 

.1 

10.0 

7.1 

6.0 

(S)  170-190 

2.2 

6.2 

5.1 

1.8 

.7  .1  .0 

16.2 

9.7 

9.0 

200-220 

1.8 

4.0 

1.6 

.6 

.1 

8.2 

7.9 

7.0 

230-250 

1.2 

1.6 

.5 

a 

.0 

3.3 

6.2 

5.0 

(V)  260-280 

1.8 

2.3 

.5 

a 

.0 

4-7 

6.0 

6.0 

290-310 

1.6 

3.0 

1.2 

.4 

.2 

6.4 

7.7 

7.0 

320-340 

1.6 

2.9 

3.3 

1.6 

-4  .0 

9.7 

10-0 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.5 

//////////// 

TOTALS 

20-5 

37.0 

23-3 

9.6 

2-7  .2 

100.0 

8.1 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  7286 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 

CATEGORY  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1  i-< 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

2.5 

7.2 

9.4 

8.2 

2.2 

.1 

29.6 

12.0 

12.0 

020-040 

1.6 

3.8 

4.9 

2.6 

.5 

13.4 

10.5 

10.0 

050-070 

1.1 

1.4 

.6 

3.1 

6.8 

7.0 

(E)  080-100 

1.1 

2.4 

.2 

3.7 

5.2 

5.0 

110-130 

.6 

1.5 

.0 

.1 

3.2 

7.1 

7.0 

140-160 

.8 

1.7 

2.1 

.7 

5.3 

9.3 

10.0 

(S)  170-190 

1.3 

3.6 

5.3 

2 .8 

*  8 

14.8 

11.9 

12.0 

200-220 

.3 

1.5 

.6 

.6 

3.0 

9.2 

7.0 

230-250 

.4 

.8 

.2 

1.4 

5.9 

5.5 

(W)  260-280 

.9 

.8 

.3 

1.9 

5.8 

5.0 

290-310 

.8 

1.9 

1.4 

.3 

.i 

4.5 

8.3 

8.0 

320-340 

1.1 

2.1 

5.9 

2.3 

.4 

.1 

11.9 

11.4 

12.0 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 

ii/iniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiummmiiiiiiiiiiiimnimii 

12.7  28.7  31.7  17.6  5.0  .1  .1 

4.3 

100.0 

//////////// 

10.0  10.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1136 
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OPERATINC  LOCATION  'A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  K 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535 


STATION  NAME: 
LOT  TO  UTC:  ♦ 


VANCE  AFB  OK 
6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KMOTS 


DIRECTION  |  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(E)  350-010 

1.8 

3.2 

3.5 

1.8 

.7 

.1 

.0  .0 

11.0 

10.5 

10.0 

020-040 

1.5 

2.8 

2.1 

.6 

.2 

.0 

.0  .0 

7.2 

8.6 

8.0 

050-070 

1.3 

2.2 

.7 

.1 

.0 

.0 

4.3 

6.5 

6.0 

(E)  080-100 

1.6 

2.1 

.5 

.0 

.0 

4.2 

5.8 

5.0 

110-130 

2.3 

3.7 

1.0 

.1 

.0 

.0 

7.1 

6.3 

6.0 

140-160 

3.4 

7.4 

3.2 

.7 

.1 

.0 

.0 

14.8 

7.5 

7.0 

(S)  170-190 

2.5 

7.6 

7.0 

2.7 

.8 

.1 

.0  .0 

20.7 

10.0 

10.0 

200-220 

1.5 

3.2 

2.7 

1.2 

.3 

.0 

.0 

8.9 

9.6 

9.0 

230-250 

1.0 

1.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.9 

6.8 

6.0 

(W)  260-280 

1.1 

1.2 

.3 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.8 

6.3 

5.0 

290-310 

1.3 

1.5 

.8 

.3 

.1 

.0 

.0  .0 

4.0 

7.8 

6.0 

320-340 

1.4 

2.1 

1.9 

1.0 

.4 

.1 

.0 

6.9 

10.0 

9.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5 . 2 

//////////// 

TOTALS 

20.7 

38.2 

24.2 

8.7 

2.6 

.3 

100.0 

8.2 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  87467 
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OPERATING  LOCATION  ”A”  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATICS  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LSI  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  | 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  | 

\ 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

5.7 

9.6 

5.9 

2.8 

.6 

.1 

.1 

26.4 

12.9 

12.0 

020-040 

1.4 

4.2 

5.1 

1.7 

.8 

.2 

.0 

.0 

13.5 

10.9 

10.0 

050-070 

1.4 

2.8 

1  6 

.3 

.0 

6.1 

7.7 

8.0 

(B)  080-100 

1.3 

2.8 

i.i 

.1 

5.3 

7.0 

7.0 

110-130 

1.5 

3.4 

2.1 

.1 

.1 

.0 

7.2 

7.8 

7.0 

140-160 

1.1 

3.2 

3-6 

1.0 

.2 

.0 

9.0 

9.8 

10.0 

(S)  170-190 

1.0 

2.9 

4.2 

1.9 

.7 

.0 

10.7 

11.2 

11.0 

200-220 

.4 

1.1 

.9 

.3 

.0 

.0 

2.8 

9.2 

9.0 

230-250 

.5 

.5 

.1 

1.0 

5.1 

5.0 

(W)  260-280 

.4 

.4 

.4 

.1 

.1 

.0 

1.3 

8.3 

7.0 

290-310 

.6 

.9 

1.1 

.4 

.3 

.1 

.0 

.0 

3.3 

11.3 

10.0 

320-340 

.9 

2.3 

3.8 

1  8 

.7 

.2 

.0 

9.7 

11.  J 

12.0 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  3.7  //////////// 

TOTALS  12.1  30.2  33.6  13.6  5.7  1.1  .1  .1  100.0  10.3  10.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS:  7962 
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PART  D 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  AND  SKY  COVER  SUMMARIES 

CEILING  VS  VISIBILITY— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUmARY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OF  PERCENTAGE  FREQUENCY  BY  CLASSES  OF  CEILING  (FRL  I  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET— 
-NO  CBILING"  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROM  ZERO  MILES 
(METERS)  TO  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SUMMARIZE  THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3 -HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED)  . 

BECAUSE  OF  THE  CUMULATIVE  NATURE  OF  THESE  SUMMARIES,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DETERMINE  THE  PERCENTAGE  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 
AND/OR  VISIBILITY  LIMIT(S),  EITHER  SEPARATELY  OR  IN  ANY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-HAND  COLUMN  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  DETERMINE  VISIBILITY  ALONE,  REFER  TO  THE  BOTTOM  ROW  (ZERO  CEILINGS). 

DETERMINE  THE  POF  THAT  MEETS  OR  EXCEEDS  ANY  GIVEN  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 
THE  VALUE  AT  THE  INTERSECTION  OF  THE  APPROPRIATE  CBILING  ROW  AND  VISIBILITY 
COLUMN. 

NOTE  Is  IN  JANUARY  1968,  METAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  "9999.  * 

NOTE  2:  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  "CAVOK" ,  ALL  CEILINGS  GREATER 
THAN  5000  PEST  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CLASS. 

CONVERSIONS:  1  STATUTE  MILE  ”  1,609.344  METERS  -  .868391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  CONVENIENCE.  THE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  MILE  -  1,600  METERS. 

SKY  COVER— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUftlARY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  OF  SKY  COVER  IN  EIGHTHS  FOR  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCTJRRED,  OR  TOTALLY 
OBSCURRED  FOR  AIRWAYS  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  THIS  SUMMARY  ALSO  GIVES 
POF  FOR  SKY  COVER  GREATER  THAN  ONE-HALF  (I.E.,  6/10).  DATA  IS  SUMMARIZED  THE 
SAME  AS  FOB  PREVIOUS  TABLE. 


NOTE  1.  THESE  SUmARIES  ARE  NOT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS. 
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NOTE  2.  AIRWIYS  STATIONS  THAT  HAVE  REPORTED  IS  SYNOPTIC  CODE  HAVE  BAD  THEIR 
SYNOPTIC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  FOLLOWS: 


0/8 . CLEAR 

4S  1/8  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BROKEN 


8/8 . OVERCAST 

NOTE  3.  ’PARTIAL  OBSCURATION"  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  NOT  INCLUDED  IN 
COMPUTATION  OF  ’GREATER  THAN  1/2"  PERCENTAGES.  ’TOTAL  OBSCURATIONS,’ 
HOWEVER,  ARE  INCLUDED. 
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OPERATING  LOCATION  *A' 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  APB  CK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

STATUTE  MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

CP. 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

l  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  1 

70.3 

70.8 

71.5 

71.8 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.5 

GB 

20000 

74.1 

74.5 

75.3 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.3 

GS 

18000 

74.1 

74.5 

75.3 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.3 

GB 

16000 

74.1 

74.5 

75.3 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.3 

GB 

14000 

74.2 

74.6 

75.4 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76-4 

as 

12000 

74.2 

74.6 

75.4 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.4 

GB 

10000 

75.9 

76.4 

77.1 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.0 

77.8 

77.8 

78.1 

GS 

9000 

76.1 

76.5 

77.2 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.2 

GS 

8000 

77.3 

77.8 

78.5 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.5 

cs 

7000 

77.9 

78. 3 

79.1 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

80.0 

GB 

6000 

78.3 

78.7 

79.5 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

6  J.5 

GB 

5000 

78.7 

79.2 

79.9 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.9 

GB 

4500 

79.7 

80.3 

81.0 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

8 1.7 

81  .7 

82.0 

GB 

4000 

80.0 

80.6 

81.3 

81.7 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.6 

GB 

3500 

80.4 

80.9 

81.8 

82.1 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

02.7 

82 . 7 

82.7 

82.7 

82.7 

83.1 

GE 

3000 

80.8 

81.4 

82.5 

83.1 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83. B 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.3 

GB 

2500 

81.2 

81.9 

83.0 

83.5 

84.1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.7 

GB 

2000 

82.8 

83.5 

84.9 

85.4 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.8 

GB 

1800 

84.0 

84.7 

86.1 

86.6 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

88.0 

GB 

1500 

84.6 

85.3 

86.8 

87.4 

88.3 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.9 

GB 

1200 

85.0 

85.8 

87.3 

87.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.3 

GB 

1000 

85.3 

86.2 

87.9 

88.7 

89.9 

89.9 

90.0 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.* 

90.4 

90.7 

GE 

900 

85.9 

86.7 

88.6 

89.3 

90.5 

90.5 

90.6 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91 .0 

9*  .0 

91.0 

71.4 

GS 

800 

66.8 

87.7 

89.5 

90.4 

91.7 

91.7 

91.8 

92.3 

92.3 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

93 .0 

GB 

700 

86.9 

87.8 

89.8 

90. 6 

92.0 

92.0 

92.1 

92.7 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

33  .n 

93.0 

93  .0 

93.3 

GB 

600 

87.3 

88.1 

90.1 

90.9 

92.4 

92.4 

92.6 

93.1 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93-4 

93.4 

93.7 

GS 

500 

87.5 

88.6 

90,5 

91.5 

93.1 

93.1 

93.2 

94.0 

94.0 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.9 

GB 

400 

88.3 

89.4 

91.6 

92.8 

94.6 

94.6 

94.8 

95.6 

95.6 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.7 

GB 

300 

88.3 

89. 4 

91.6 

92.8 

94.9 

94.9 

95.3 

96.2 

96.2 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.5 

at 

200 

88.5 

89.5 

91.7 

93.0 

95.3 

95.3 

95.6 

96.5 

96.5 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

90.2 

GB 

100 

88.5 

89.5 

91.7 

93.0 

95.3 

95.3 

95.6 

96.8 

96.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

99.2 

GB 

000 

88.5 

89.5 

91.7 

93.0 

95.3 

95.3 

95.6 

96.8 

96.8 

97.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

too.  0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVAT:  ONS  927 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723S35  STATION  IUKB:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GE  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

I  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

CB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

67.3 

68.4 

68.7 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.4 

GB  20000 

70.4 

71.5 

72.0 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.6 

GB 

18000 

70.4 

71.5 

72.0 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.6 

GB 

16000 

70.4 

71.5 

72.0 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.6 

GB 

14000 

70.8 

72.0 

72.6 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.2 

GE 

12000 

71.4 

72.6 

73.2 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.7 

73.9 

GB 

10000 

73.1 

74.3 

75.0 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.6 

GB 

9000 

73.1 

74.3 

75.0 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.6 

GB 

8000 

74.6 

75.8 

76.5 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.3 

GB 

7000 

75.1 

76.3 

76.9 

77.2 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.0 

GE 

6000 

75.7 

76.9 

77.6 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.4 

GB 

5000 

76.8 

78.0 

78.6 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.5 

GB 

4500 

77.5 

78.7 

79.4 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80-0 

80.3 

GB 

4000 

77.5 

78.7 

79.5 

79.8 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

00.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.5 

GB 

3500 

77.8 

79.1 

79.8 

80.2 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

81 .0 

GB 

3000 

78.0 

79.3 

80.2 

80.6 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

61.1 

81 .1 

81.2 

81.4 

GE 

2500 

79.0 

80.3 

81.1 

81.6 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.4 

GB 

2000 

80.6 

82.0 

83.0 

83.5 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.4 

GB 

1800 

81.1 

82.5 

83.5 

84.1 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

85.0 

GB 

1500 

81.8 

83.3 

84.4 

85.2 

85.7 

85.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.3 

GB 

1200 

82.4 

83.9 

85.0 

85.9 

86.3 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.9 

GB 

1000 

83.6 

85.1 

86.2 

87.4 

88.5 

88.5 

68.8 

88.8 

68.6 

88.8 

88.8 

98.8 

88.8 

88.8 

89.9 

89.1 

GE 

900 

83.9 

85.4 

86.5 

87.7 

88.8 

88.6 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.4 

GB 

800 

84.1 

85.9 

87.1 

88.2 

89.5 

89.5 

89.9 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.4 

GB 

700 

84.6 

86.5 

87.7 

89.1 

90.4 

90.4 

90.8 

90.9 

90.9 

91.2 

91.2 

91 .2 

91.2 

91 .2 

91.3 

91 .5 

GB 

600 

84.9 

86.8 

80.0 

89.4 

90.7 

90.7 

91.3 

91.4 

91.4 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

92.1 

GB 

500 

85.0 

87.1 

88.2 

89.6 

91.0 

91.2 

91.7 

91.8 

91.8 

92.3 

92.8 

92.0 

92.8 

92.8 

92.9 

93.1 

GB 

400 

85.7 

87.9 

89.1 

90.6 

92.1 

92.2 

92.9 

93.0 

93.0 

93.5 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.6 

GB 

300 

86.0 

88.5 

89.9 

91.6 

93.5 

93.6 

94.4 

94.5 

94.5 

95.0 

95.6 

95.6 

95.9 

95.9 

96.0 

96.2 

GE 

200 

86.1 

88.6 

90.0 

91.7 

93.9 

94.0 

94.9 

95.0 

95.3 

96.0 

96.8 

96.8 

97.3 

97.3 

97.4 

97.6 

CK 

100 

86.2 

88.7 

90.1 

91.8 

94.0 

94.1 

95.0 

95.1 

95.4 

96.3 

97.2 

97.2 

97.7 

97  .7 

98.1 

99.0 

GB 

000 

86.2 

88.7 

90.1 

91.8 

94.0 

94.1 

95.0 

95.1 

95.4 

96.3 

97.2 

97.2 

97.7 

97.7 

98.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 
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OPKRAXINO  LOCATION  *A* 
USAP KMC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

|  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

PER 

|  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

62.6 

64.7 

65.2 

65.7 

65.9 

66.0 

66.2 

66.3 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.7 

67.0 

GK 

2DOOO 

66.3 

68.6 

69.0 

69.6 

69.8 

69.9 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.6 

70.9 

C8 

18000 

66.5 

68.7 

69.1 

69.7 

69.9 

70.0 

70.2 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.7 

71.0 

GE 

16000 

66.6 

68.8 

69.3 

69.8 

70.0 

70.1 

70.3 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.8 

71.1 

GE 

14000 

67.1 

69.4 

69.9 

70.4 

70.7 

70. 8 

71.0 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.4 

71.7 

GK 

12000 

67.9 

70.2 

70.9 

71.4 

71.6 

71.7 

72.0 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.4 

72.7 

GK 

10000 

69.1 

71.5 

72.2 

72.7 

72.9 

73.0 

73.2 

7  3.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.7 

74.0 

«8 

9000 

69.3 

71.6 

72.3 

72.8 

73.0 

73.1 

73.4 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.8 

74.1 

GE 

8000 

70.1 

72.5 

73.1 

73.7 

73.9 

74.0 

74.2 

74.3 

74.3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.8 

75.1 

GK 

7000 

70.4 

72.8 

73.5 

74.0 

74.2 

74.3 

74.5 

74.6 

74.6 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.4 

as 

6000 

71.0 

73.6 

74.2 

74.8 

75.0 

75.1 

75  3 

75.4 

75.4 

75.5 

75.6 

"5.6 

75.6 

75.6 

75.8 

76.2 

GE 

5000 

71.7 

74.3 

75.0 

75.5 

75.7 

75.8 

76.1 

76.2 

76.2 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.6 

76.9 

cs 

4500 

72.6 

75.2 

75.9 

76.5 

76.7 

76.8 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.6 

77.9 

GE 

4000 

73.5 

76.2 

76.9 

77.5 

77.7 

77.8 

78.0 

78.1 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78. 3 

78.5 

78.9 

GX 

3500 

74.0 

76.7 

77.5 

78.0 

78.2 

78.3 

78.6 

78.7 

78.7 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.2 

79.5 

GS 

3000 

74.4 

77.1 

78.0 

78.5 

78.7 

78.9 

79.2 

79.3 

79.3 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.7 

80.0 

GK 

2500 

75.5 

78.2 

79.1 

79.6 

79.8 

79.9 

80.4 

80.5 

80.5 

80.6 

80.7 

80.7 

00.7 

80.7 

80.9 

61.2 

GE 

2000 

76.7 

79.4 

80.4 

81.0 

81.2 

81.3 

81.8 

81.9 

81.9 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.3 

82.6 

GE 

1800 

76.8 

79.7 

80.7 

81.4 

81.7 

81.8 

82.2 

82.3 

82.3 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.7 

83.1 

GK 

1500 

77.6 

80.5 

82.0 

82.8 

83.1 

83.2 

83.6 

83.7 

83.7 

83.8 

83  .9 

83.9 

83  .9 

83.9 

84.1 

84.5 

as 

1200 

78.5 

82.0 

83.5 

84.5 

84.7 

84.8 

85.2 

85.3 

85.3 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.8 

86.1 

GE 

1000 

79.8 

83.6 

85.2 

86.4 

87.1 

87.2 

07.6 

87.7 

87.7 

87.8 

87.9 

87.9 

87  .9 

87.9 

88.1 

88.5 

GE 

900 

80.5 

84.3 

86.2 

87.4 

88.0 

88.1 

88.6 

88.7 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.3 

89.6 

GE 

800 

80.9 

84.7 

86.8 

88.1 

88.9 

89.0 

89.5 

89.6 

89.9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.4 

90.7 

GE 

700 

81.2 

85.0 

87.2 

88.7 

89.5 

89.6 

90.3 

90.5 

90.7 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

93 .2 

93  .4 

91.7 

GS 

600 

81.2 

85.0 

87.2 

88.7 

89.5 

89.6 

90.4 

90.6 

90.8 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.5 

91.8 

GE 

500 

81.4 

85.2 

87.5 

89.0 

89.9 

90.0 

90.9 

91.5 

91.7 

92.3 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

93,0 

93.3 

GK 

400 

81.8 

85.5 

87.9 

89.4 

90.3 

90.5 

91.7 

92.3 

92.6 

93.2 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

94.0 

94.4 

GE 

300 

81.8 

85.7 

88.0 

89.8 

90.9 

91.2 

93.1 

93.7 

94.1 

94.8 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.6 

96.0 

GE 

200 

81.8 

85.9 

88.2 

90.3 

91.7 

91.9 

94.4 

95.0 

95.7 

96.5 

97.3 

97.3 

97  .6 

97.6 

98.0 

98.4 

GK 

100 

81.8 

85.9 

88.2 

90.3 

91.7 

91.9 

94.4 

95.0 

95.7 

96.7 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.5 

99.6 

GK 

000 

81.8 

85.9 

88.2 

90.3 

91.7 

91.9 

94.4 

95.0 

95.7 

96.7 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  927 
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OPERATING  LOCATION  “A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRF  "’E  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  EC  FROM  HOURLY  OBSERv-  DE3 


STATION 

HUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  • 

JAN  82  - 

DEC  91 

LOT  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

IN 

I  GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

FEET 

1  ’ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

57.0 

58.0 

58.3 

59.0 

59.5 

59.5 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

60.0 

60.1 

GE 

20000 

66.2 

67.4 

67.6 

68.6 

69.3 

69.3 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.7 

69.8 

GE 

18000 

66.8 

68.0 

68.2 

69.1 

69.8 

69.8 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

GE 

16000 

67.2 

68.4 

68.6 

69.6 

70.2 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.7 

70.8 

GE 

14000 

68.2 

69.5 

69.7 

70.7 

71.3 

71.3 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

n.6 

71.7 

71.8 

GE 

12000 

68.9 

70.3 

70.7 

71.6 

72.3 

72.3 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.7 

72.8 

GE 

10000 

71.0 

72.5 

72.8 

73.8 

74.4 

74.4 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.9 

75.0 

GE 

9000 

71.1 

72.6 

72.9 

73.9 

74.5 

74.5 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

75.0 

75.1 

GE 

8000 

72.8 

74.3 

74.6 

75.6 

76.3 

76.4 

76.5 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.0 

76.9 

76.9 

77.0 

77.1 

GE 

7000 

73.1 

74.6 

75.0 

75.9 

76.6 

76.7 

76.8 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.3 

77.5 

GE 

6000 

73.4 

75.0 

75.3 

76.3 

76.9 

77.0 

77.1 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.7 

77.8 

GE 

5000 

73.8 

75.4 

75.7 

76.7 

77.3 

77.5 

77.6 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

70.0 

78.0 

78.1 

78.2 

GE 

4500 

73.9 

75.5 

75.8 

76.8 

77.5 

77.6 

77.7 

78.0 

78.0 

78. C 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.2 

78.3 

GE 

4000 

74.3 

75.9 

76.5 

77.5 

78.1 

78.2 

78.3 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.9 

79.0 

GE 

3500 

74.8 

76.4 

76.9 

77.9 

78.5 

78.6 

78.7 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.3 

79.4 

C8 

3000 

75.0 

76.6 

77.1 

78.1 

78.7 

78.9 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.6 

79.7 

GE 

2500 

75.5 

77.2 

77.9 

78.9 

79.5 

79.6 

79.8 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.4 

80.5 

GE 

2000 

76.4 

78.1 

79.0 

80.2 

80.9 

81.0 

81.3 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.9 

82.0 

GE 

1800 

76.5 

78.3 

79.2 

80.4 

81.1 

81.2 

81.6 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.1 

82.2 

GE 

1500 

76.6 

78.5 

79.7 

80.9 

81.7 

81.8 

82.1 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.6 

82.7 

GE 

1200 

77.6 

79.9 

81.2 

82.4 

83.2 

83.3 

83.6 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.3 

84.4 

GE 

1000 

78.7 

81.8 

83.5 

85.2 

86.5 

86.6 

87.3 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.2 

GE 

900 

79.5 

82.6 

84.5 

86.3 

87.6 

07.7 

88.5 

89.0 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.5 

89.6 

GE 

800 

79.7 

82.8 

84.9 

86.7 

88.0 

88.2 

89.2 

89.8 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.5 

GB 

700 

79.9 

83.1 

85.1 

87.3 

88.6 

88.8 

89.8 

90.3 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.2 

91.3 

GE 

600 

80.0 

83.3 

85.3 

87.5 

88.9 

89.1 

90.2 

90.7 

91.0 

91.4 

91.5 

91 .5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.8 

GE 

500 

80.3 

83.5 

85.9 

88.3 

90.1 

90.3 

91.5 

92.3 

92.9 

93.3 

°V5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.9 

94.0 

GE 

400 

80.5 

63.9 

86.4 

88.9 

90.9 

91.2 

92.3 

93.2 

94.0 

94.6 

94.6 

94.8 

95.  n 

95.0 

95.1 

95.3 

GB 

300 

80.5 

83.9 

86.5 

89.0 

91.3 

91.9 

93.3 

94.4 

95.7 

96.7 

97.1 

97.1 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

GE 

200 

80.5 

83.9 

86.5 

89.3 

91.6 

92.2 

93.6 

94.8 

96.2 

97.4 

98.4 

90.4 

98.8 

98.8 

99.0 

99.2 

GB 

100 

80.5 

83.9 

86.5 

89.3 

91.6 

92.2 

93.6 

94.8 

96.2 

97.4 

99.4 

98.4 

99.1 

99.1 

99.4 

99.8 

GB 

000 

80.5 

83.9 

86.5 

89.3 

91.6 

92.2 

93.6 

94.8 

96.2 

97.4 

98.4 

98.4 

99.1 

99.1 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 


D  -  2  -  4 


USAFETAC/DS— 92/291  -  Page  185 


CPKRATIHC  LOCATION  *A' 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  IIC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERI 00  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  92 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILBS 

IN  | 

GE 

GE 

GK 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  :  '2 

1  1/4 

1 

3/4 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

61.7 

61.9 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

CS  20000 

71.7 

72-0 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

G8 

18000 

72.6 

72.8 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

QE 

16000 

72.6 

72.8 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73  .4 

73.4 

«S 

14000 

73.9 

74.1 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

CS 

12000 

74.3 

74.5 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GE 

10000 

76.3 

76-6 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GB 

9000 

76.3 

76.6 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GE 

8000 

77.1 

77.5 

78.3 

78.5 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

70.9 

78.9 

78.9 

m 

7000 

77.5 

77-8 

78.6 

78.9 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79-2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GE 

6000 

77.5 

77.8 

78.6 

78.9 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

5000 

77.6 

77.9 

78.7 

79.0 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GB 

4500 

77.7 

78.0 

78.9 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GB 

4000 

78.4 

78.7 

79.6 

79.8 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

3500 

78.7 

79.1 

79.9 

80.2 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GB 

3000 

79.7 

80.0 

80.9 

81.1 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

2500 

80.4 

80.7 

81.9 

82.1 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

62.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

2000 

81.1 

81.8 

83.2 

83.4 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

C8 

1800 

81.1 

81.8 

83.2 

83.4 

83.8 

83.8 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

1500 

82.0 

83.0 

84.4 

84.7 

85.1 

85.1 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GB 

1200 

83.1 

84.4 

86.0 

86.3 

86.7 

86.7 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

07.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

1000 

84.0 

85.8 

87.6 

88.0 

88.9 

88.9 

89.1 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

09.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

900 

84.5 

86.2 

88.1 

89.0 

89.9 

89.9 

90-2 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

50.5 

GB 

800 

84.8 

86.5 

88.7 

90.1 

90.9 

90.9 

91.3 

91.7 

91.7 

93.7 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

700 

85.0 

86.7 

89.1 

90.7 

91.9 

91.9 

92.2 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

600 

85.1 

86.8 

89.3 

90.9 

92.2 

92.2 

92.6 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

500 

85.1 

86.9 

89.4 

91.3 

92.8 

93.0 

93.6 

94.8 

94.8 

95.0 

95.1 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

400 

85.1 

86.9 

89.4 

91.5 

93,5 

93.7 

94.5 

95.9 

95.9 

96.1 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

300 

85.1 

86.9 

89.4 

91.5 

93.7 

94.2 

95.3 

97.0 

97.1 

97.3 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

200 

85.1 

86.9 

89.4 

91.5 

93.7 

94.2 

95.5 

97.3 

97.4 

97.7 

98.0 

98.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

GB 

100 

85.1 

86.9 

89.4 

91.5 

93.7 

94.2 

95.5 

97.3 

97.5 

97.8 

98.3 

98.3 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

GB 

000 

85.1 

86.9 

89.4 

91.5 

93.7 

94.2 

95.5 

97.3 

97.5 

97.8 

98.3 

98.3 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  927 


D  -  2  -  5 


USAFBTAC/DS— 92/291  -  Pnga  186 


OPERATING  LOCATION  *A‘ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CBILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  HAKE:  VAHCE  AFB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAN  HOURS:  15-17 


CEILING 
!H  1 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO 

CEIL 

62.2 

62.5 

62.9 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GB 

20000 

72.4 

72.6 

73.1 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GE 

18000 

73.7 

73.9 

74.4 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

16000 

73.7 

73.9 

74.4 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

14000 

74.6 

74.9 

75.4 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GB 

12000 

75.3 

75.5 

76.1 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GB 

10000 

77.8 

78-0 

78.5 

78.7 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

9000 

78.2 

78.4 

79.0 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GB 

8000 

79.6 

79.8 

80.4 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

CB 

7000 

79.7 

79.9 

80.5 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

6000 

79.8 

80.0 

80.6 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

5000 

80.0 

80.3 

80.8 

81.1 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81  .6 

GB 

4500 

80.5 

80.7 

81.2 

81.6 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

4000 

80.8 

81.0 

81.7 

82.0 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

3500 

81.0 

81.2 

81.9 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

3000 

82.3 

82.5 

83.4 

83.7 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

B4.1 

84.1 

84. 1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GB 

2500 

83.1 

83.6 

84.5 

84.8 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

2000 

83.9 

85.0 

85.9 

86.2 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

1800 

84.3 

85.4 

86.5 

86.9 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87  .6 

CE 

1500 

84.9 

86.3 

87.6 

88.2 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

1200 

85.7 

87.4 

88.8 

89.4 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GB 

1000 

86.1 

88.5 

89.9 

90.8 

91.7 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

900 

86.3 

88.8 

90.3 

91.5 

92.6 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

93.3 

93.3 

93 

93.3 

93.3 

93.3 

91.3 

CB 

800 

86.4 

88.9 

90.5 

91.9 

93.0 

93.2 

93.6 

93.9 

93.9 

94.3 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

700 

86.4 

88.9 

90.5 

92.1 

93.3 

93.5 

94.0 

94.3 

94.3 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

CE 

600 

86.4 

88.9 

90.5 

92.2 

93.6 

93.9 

94.3 

94.6 

94.6 

95.1 

95.1 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

500 

86.5 

89.0 

90.6 

92.3 

94.1 

94.3 

94.7 

95.5 

95.5 

96.0 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

400 

86.5 

89.0 

90.6 

92.3 

94.1 

94.3 

94.7 

95.6 

95.6 

96.1 

96.1 

96.1 

96.4 

96.4 

96.4 

96 .4 

GB 

300 

86.5 

89.0 

90.8 

92.6 

94.3 

94.8 

95.4 

96.3 

96.4 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

CB 

200 

86.5 

89.0 

90.8 

92.6 

94.3 

94.9 

95.7 

96.7 

96.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98-8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

100 

86.5 

89-0 

90.8 

92.6 

94.3 

94.9 

95.7 

96.7 

96.9 

98.2 

98.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

GB 

000 

86.5 

89.0 

90.8 

92.6 

94.3 

94.9 

95.7 

96.7 

96.9 

98.2 

98.4 

98.4 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  927 


D  -  2  -  6 


USATETAC/DS— 92/291  -  Pago  187 


OPERATING  LOCATION  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OB 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

4  6 

MOUTH: 

o.'JK 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

I  GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

CBIL 

64.6 

65.0 

65.5 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GE  20000 

71.6 

72.1 

72.6 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GS 

18000 

72.3 

72.7 

73.2 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GE 

16000 

72.6 

73.0 

73.6 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GE 

14000 

73.0 

73.5 

74.0 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GE 

12000 

74.1 

74.5 

75.1 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GB 

10000 

76.6 

77.1 

77.9 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78  .2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

9000 

77.0 

77.6 

78.3 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GE 

8000 

78.7 

79.3 

80.0 

80.2 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GE 

7000 

79.0 

79.5 

80.3 

80.4 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

00.7 

GE 

6000 

79.0 

79.5 

80.3 

80.4 

80.7 

80.7 

00.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GS 

5000 

79.1 

79.6 

80.4 

80.5 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80. 8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GE 

4500 

79.6 

80.2 

80. 9 

81.0 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GB 

4000 

80.6 

81.1 

81.9 

82.0 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

02.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

3500 

80.8 

81.3 

82.1 

82.2 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

3000 

81.8 

82.3 

83.1 

83.3 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.3 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

2500 

82.7 

83.7 

84.5 

84.7 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

2000 

84.7 

85.9 

86.7 

87.2 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

1800 

84.8 

86.0 

86.8 

87.4 

07.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

1500 

85.1 

86.3 

87.3 

87.9 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88. 6 

88.6 

88.6 

88.6 

GS 

1200 

86.1 

87.6 

88.9 

90.1 

90.6 

90.7 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

1000 

87.5 

89.0 

90.3 

91.8 

92.4 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

900 

87.9 

89.4 

90.8 

92.3 

93.0 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

800 

88.3 

89.9 

91.3 

92.8 

93.6 

93.7 

94.1 

94.1 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

700 

88.5 

90.0 

91.5 

93.0 

93.9 

94.0 

94.3 

94.3 

94  .4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

600 

88.5 

90.0 

91.7 

93.3 

94.2 

94.3 

94.7 

94.7 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

500 

88.5 

90.0 

91.7 

93.3 

94.7 

94.9 

95.4 

95.6 

95.7 

95.9 

96.1 

96.1 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GE 

400 

88.5 

90.0 

91.7 

93.3 

94.7 

94.9 

95.4 

95.6 

95.7 

96.1 

96.3 

96.3 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GS 

300 

88.7 

90.2 

91.9 

93.5 

94.9 

95.5 

95,9 

96.5 

96.7 

97.1 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GS 

200 

88.7 

90.2 

91.9 

93.5 

95.0 

95.6 

96.0 

96.8 

97.2 

98.0 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

100 

88.7 

90.2 

91.9 

93.5 

95.0 

95.6 

96.0 

96.8 

97.2 

98.0 

98.4 

98.4 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

GB 

000 

88.7 

90.2 

91.9 

93.5 

95.0 

95.6 

96.0 

96.8 

97.2 

98.0 

98.4 

98.4 

99.1 

99.2 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN 

I  ® 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/0 

1/4 

0 

NO  CEIL 

67.6 

68.2 

68.9 

69.1 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

GE 

20000 

72.8 

73.4 

74.1 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

CB 

18000 

73.0 

73.6 

74.3 

74.5 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

GE 

16000 

73.0 

73.6 

74.3 

74.5 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

GE 

14000 

73.1 

73.7 

74.4 

74.6 

7.4-9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

CB 

12000 

73.9 

74.4 

75.2 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

GE 

10000 

75.6 

76.2 

77.1 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77  .8 

77. B 

77.8 

77.8 

77.9 

GE 

9000 

76.2 

76.7 

77.7 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

CB 

8000 

77.5 

78.0 

79.0 

79.3 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79  *» 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

GE 

7000 

77.6 

78.1 

79.1 

79.4 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

GE 

6000 

78.1 

78.6 

79.6 

79.9 

80.3 

80.3 

80.3 

83.4 

80. 4 

80.4 

80.4 

80.4 

00.4 

80.4 

80.4 

80.5 

GB 

5000 

78.5 

79.1 

80.0 

BO. 4 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80. B 

80.9 

CB 

4500 

79.2 

79.7 

80.7 

81.0 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

CB 

4000 

79.7 

80.3 

81.2 

81.6 

82.0 

82.0 

82.1 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82. 3 

82.3 

82.3 

82.4 

GE 

3100 

80.6 

81.1 

82.1 

82.6 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

GE 

3000 

80.8 

81.4 

82.5 

83.1 

83. 

83.5 

83.8 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

GE 

2500 

81.4 

82.1 

83.2 

83.7 

84.1 

84.3 

84.7 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

GE 

2000 

83.7 

84.7 

85.8 

86.3 

86.7 

86.8 

87.3 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

07. 5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

GE 

1800 

84.1 

85.1 

86.2 

86.7 

87.2 

87.3 

87.8 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

08.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

CB 

1500 

84.9 

85.9 

86.9 

87.5 

88.0 

88.1 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

GE 

1200 

85.9 

86.8 

87.9 

88.7 

89.2 

89.3 

89.9 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

GE 

1000 

86.5 

87.5 

88.7 

89.4 

90.3 

90.4 

90.9 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91  .6 

GB 

900 

86.7 

87.8 

89.0 

89.8 

90.8 

90.9 

91.5 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

GB 

800 

87.7 

88.8 

90.0 

90.7 

91.8 

91.9 

92.6 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

GE 

700 

88.0 

89.1 

90.4 

91.3 

92.3 

92.4 

93.1 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

GB 

600 

88.0 

89.3 

90.6 

91.6 

92.7 

92.8 

93.4 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

CB 

500 

88.1 

89.4 

90.7 

91.9 

93.3 

93.4 

94.1 

94.5 

94.5 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94,9 

GB 

400 

88.1 

89.4 

90.8 

92.0 

93.6 

93.7 

94.8 

95.3 

95.3 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

GB 

300 

68.1 

89.4 

90.8 

92.0 

93.7 

94.1 

95.3 

95.8 

95.8 

96.2 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.7 

GB 

200 

88.1 

89.4 

90.8 

92.0 

94.2 

94.5 

96.0 

96.5 

96.5 

97.2 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

98.1 

GB 

100 

88.1 

89.4 

90.8 

92.0 

94.2 

94,5 

96.0 

96.9 

96.9 

97.7 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.9 

99.7 

CB 

000 

88.1 

89.4 

90.8 

92.0 

94.2 

94.5 

96.0 

96.9 

96.9 

97.7 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.9 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  927 
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OPERATING  LOCATION  "A" 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

• 

USAFETAC, 

ASHEVILLE  lfC 

FROM  HOURLY 

OBSERVATIONS 

STATIC*  r 

lUMBKR: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

JAN  HOURS:  ALL 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE  * 1 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

64.2 

64.9 

65.4 

65.7 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.2 

GB  20000 

70.7 

71.5 

72.0 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.9 

CS  18000 

71.2 

72.0 

72.5 

72.8 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.4 

GB  16000 

71.3 

72.1 

72.6 

72.9 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.5 

GB  14000 

71-9 

72.7 

73.2 

73.6 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.1 

08  12000 

72-5 

73.4 

73.9 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74,6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74  .6 

74.6 

74.7 

74.8 

GE  10000 

74.4 

75.3 

76.0 

76.3 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.9 

ex  9000 

74.6 

75.5 

76.2 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.1 

GE  8000 

76.0 

76.9 

77.6 

77.9 

78.2 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.6 

ex  7000 

76.3 

77.2 

77.9 

78.2 

78.5 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.9 

GB  6000 

76.6 

77.5 

78.2 

78.6 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.3 

GB  5000 

77.0 

78.0 

78.7 

79.0 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79. e 

GB  4500 

77.6 

78.5 

79.2 

79.6 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

GE  4000 

78.1 

79.1 

79.8 

80.2 

80.6 

80.6 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

GB  3500 

78.5 

79.5 

80.2 

80.7 

81.1 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

GB  3000 

79.1 

80.1 

81.0 

81.4 

81.9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.4 

GB  2500 

79.9 

81.0 

81.9 

82.3 

82.8 

82.9 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.4 

GB  2000 

81.2 

82.5 

83.6 

84.1 

84.7 

84. 7 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.2 

GB  1800 

81.6 

82.9 

84.0 

84.6 

85.2 

85.2 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.8 

Ol  1500 

82.2 

83.5 

84.9 

85.6 

86.1 

86.2 

86.4 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.8 

at  1200 

83.0 

84.7 

86.1 

86.9 

87.4 

87.5 

87.8 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.2 

GB  1000 

84.0 

85.9 

87.4 

88.5 

89.4 

89.5 

89.8 

90.0 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.4 

GB  900 

84.4 

86.4 

88.0 

89.2 

90.1 

90.2 

90.6 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

GB  800 

84.9 

86.9 

88.6 

89.9 

90.9 

91.0 

91.5 

91.8 

91.8 

92.0 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.4 

GB  700 

85.1 

B7.1 

88.9 

90.3 

91.5 

91.6 

92.1 

92.4 

92.5 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

GB  600 

85.2 

87.3 

89.1 

90.6 

91.8 

91.9 

92.4 

92.8 

92.8 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

GB  500 

85.3 

87.5 

89.3 

90.9 

92.4 

92.5 

93.1 

93.7 

93.9 

94.2 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

GB  400 

85.6 

87.8 

89.7 

91.4 

93.0 

93.1 

93.9 

94.6 

94.7 

95.1 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

GB  300 

85.6 

87.9 

89.9 

91.6 

93.4 

93.8 

94.7 

95.6 

95.8 

96.4 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

GB  200 

85.7 

87.9 

89.9 

91.7 

93.7 

94.1 

95.2 

96.1 

96.5 

97.3 

97.7 

97.7 

98.2 

98.2 

98.4 

98.6 

GB  100 

85.7 

87.9 

89.9 

91.7 

93.7 

94.1 

95.2 

96.2 

96.6 

97.5 

98.1 

98.1 

98.7 

98.7 

99.0 

99.6 

GB  000 

85.7 

87.9 

89.9 

91.7 

93.7 

94.1 

95.2 

96.2 

96.6 

97.5 

90.1 

98.1 

98.7 

98.7 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS 

7416 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  IfC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


CEILING 
IN  | 

FEET  | 

I  GE 

1  7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GB 

.  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

58.5 

59.9 

60.4 

60.8 

60.8 

60.8 

61.1 

61.3 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GB  20000 

63.4 

64.9 

65.4 

65.7 

65.7 

65.7 

66.1 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

63.4 

66.4 

66.4 

GE 

18000 

63.4 

64.9 

65.4 

65.7 

65.7 

65.7 

66.1 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

GK 

16000 

63.4 

64.9 

65.4 

65.7 

65.7 

65.7 

66.1 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

GE 

14000 

63.9 

65.5 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.7 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GK 

12000 

64.5 

66.1 

66.5 

66.9 

66.9 

66.9 

67.3 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67  .6 

67.6 

67.6 

GE 

10000 

66.8 

68.3 

68.8 

69.1 

69.1 

69.1 

69.5 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GK 

9000 

66.8 

68.3 

68.8 

69.1 

69.1 

69.1 

69.5 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GE 

8000 

67.8 

69.4 

69.9 

70.2 

70.2 

70.2 

70.6 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

7000 

68.0 

69.5 

70.0 

70.3 

70.3 

70.3 

70.7 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

6000 

68.6 

70.1 

70.6 

70.9 

70.9 

70.9 

71.3 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71  .6 

GE 

5000 

69.9 

71.4 

71.9 

72.2 

72.2 

72.2 

72.6 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

4500 

70.3 

71.9 

72.3 

72.7 

72.7 

72.7 

73.0 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GK 

4000 

71.9 

73.4 

73.9 

74.2 

74.3 

74.3 

74.7 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GK 

3500 

72.7 

74.3 

74.8 

75.2 

75.3 

75.3 

75.7 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GK 

3000 

74.1 

75.8 

76.2 

76.7 

76.8 

76.8 

77.2 

77.4 

1 7.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.8 

77.8 

77.8 

77  .a 

GE 

2500 

75.5 

77.2 

77.8 

78.3 

78.5 

78.5 

78.8 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GE 

2000 

76.5 

78.5 

79.2 

79.7 

79.9 

79.9 

80.3 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GE 

1800 

77.1 

79.2 

79.9 

80.4 

80.6 

80.6 

81.0 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

1500 

78.6 

80.7 

81.4 

81.9 

82.2 

82.2 

82.5 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GB 

1200 

79.9 

82.0 

83.0 

83.5 

83.7 

83.7 

84.0 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GB 

1000 

81.7 

84.0 

85.3 

85.8 

86.2 

86.2 

86.5 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

8'  .0 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GE 

900 

82.0 

84.5 

85.9 

86.4 

86.8 

86.8 

87.1 

87.5 

87.7 

87.7 

97.7 

87.7 

88.2 

08.2 

88.2 

88.2 

GB 

800 

B2.0 

84.5 

86.5 

87. 4 

88.2 

88.  Z 

88.5 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

700 

82.2 

84.6 

86.8 

87.8 

88.8 

88.8 

89.1 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

600 

82.2 

84.6 

87.0 

88.1 

89.2 

89.2 

89.6 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

500 

82.6 

85.2 

88.3 

89.7 

91.3 

91.4 

91.7 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

400 

82.6 

85.6 

89.0 

90.9 

92.6 

92.7 

94.1 

94.7 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

GB 

300 

82.7 

85.7 

89.4 

91.3 

93.0 

93.4 

94.8 

95.4 

96.0 

96.3 

96.6 

96.6 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

GB 

200 

82.7 

85.7 

89.4 

91.3 

93.0 

93.4 

94.8 

95.4 

96.0 

96.3 

96.6 

96.6 

97.2 

97.2 

97.3 

97 .5 

GB 

100 

82.7 

85.7 

89.4 

91.3 

93.0 

93.4 

94.8 

95.4 

96.0 

96.3 

96.6 

96.6 

97.3 

97.3 

97.6 

98.3 

GB 

000 

82.7 

85.7 

89.4 

91.3 

93.0 

93.4 

94.8 

95.4 

96.0 

96.3 

96.6 

96.6 

97.3 

97.3 

97.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  046 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PBRCnTTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  !*J  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTB  MILES 


ur  1 

FEET  | 

GE 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GE 

2  1/2 

GB 

2 

GE 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

58.6 

60.2 

60.5 

60.5 

61.3 

61.3 

61.5 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.9 

62.2 

GE  20000 

61.7 

63.2 

63.6 

63.6 

64.4 

64.4 

64.5 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

65.0 

65.2 

GB  18000 

61,3 

63.5 

63.8 

63.8 

64.7 

64.7 

64.8 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.2 

65.5 

GB  16000 

61.9 

63.5 

63.8 

63.8 

64.7 

64.7 

64.8 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.2 

65.5 

GS  14000 

62.4 

63.9 

64.3 

64.3 

65.1 

65.1 

65.2 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65,6 

65.7 

66.0 

GB  12000 

62.8 

64.3 

64.7 

64.7 

65.5 

65.5 

65.6 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.1 

66.3 

GE  10000 

64.2 

65.7 

66.1 

66.1 

66.9 

66.9 

67.0 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.5 

67.7 

GB  9000 

64.5 

66.1 

66.4 

66.4 

67.3 

67.3 

67.4 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

68.1 

GB  8000 

65.7 

67.5 

67.8 

67.8 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.3 

69.5 

GB  7000 

65.7 

67.5 

67.8 

67.8 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.3 

69.3 

69.4 

69.6 

GB  6000 

66.1 

67.8 

68.2 

6B.2 

69.0 

69.0 

69.1 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.7 

70.0 

GS  5000 

67.0 

68.9 

69.3 

69.3 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.7 

70.7 

70.8 

71.0 

68  4500 

67.6 

69.5 

69,9 

69.9 

70.7 

70.7 

70.8 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.3 

71.3 

71.4 

71.6 

GB  40CO 

68.4 

70.3 

70.7 

70.8 

71.7 

71.7 

72.0 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

>2.5 

72.5 

72.6 

72.8 

GB  3500 

69.0 

71.2 

71.5 

71.6 

72.6 

72.6 

72.8 

72.9 

73.0 

73.0 

73  ,0 

73.0 

73.3 

73.3 

73.4 

73.6 

GB  3000 

69.7 

71.9 

72.2 

72.3 

73.3 

73.3 

73.5 

73.6 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.1 

74.3 

GB  2500 

70.4 

>2.9 

73.3 

73.4 

74.3 

74.3 

74.6 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

75.1 

75.1 

75.2 

75.4 

GB  2000 

72.3 

74.9 

75.4 

75.5 

76.5 

76.5 

76.7 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.3 

77.5 

GB  1800 

72.9 

75.5 

76.0 

76.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.8 

7/  .8 

77.9 

78.1 

GB  1500 

74.5 

77.1 

77.7 

77.8 

78.7 

78.7 

79.0 

79.1 

79-2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.6 

79.8 

GB  1200 

75.5 

78.3 

79.1 

79.2 

80.1 

80.1 

80.4 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.9 

80.9 

81.0 

81.2 

GB  1000 

76.5 

79.4 

80.5 

81.0 

81.9 

81.9 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.9 

82.9 

83.0 

83.2 

GB  900 

77.0 

79.9 

81.0 

81.4 

82.4 

82.4 

82.9 

83.0 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.6 

83.6 

83.7 

83.9 

GB  800 

77.4 

81.0 

82.4 

83.2 

84.4 

84.4 

84.9 

85.2 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

85.9 

86.2 

GB  700 

77.8 

81.3 

82.7 

83.7 

85.9 

85.9 

86.4 

86.8 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.4 

87.4 

87,5 

87.7 

GB  600 

77.8 

81.3 

82.7 

83.7 

86.2 

86.2 

86.6 

87.0 

87.2 

97.4 

87.5 

87.7 

87.9 

87.9 

88.1 

80.3 

GB  500 

78.0 

81.8 

83.9 

85.7 

88.2 

88.2 

88.8 

89.1 

89.4 

89.5 

89.7 

90.0 

90.2 

90.2 

90.4 

90.7 

GB  400 

78.4 

82.5 

84.8 

86.8 

89.4 

89.6 

90.5 

90.9 

91 .3 

91.7 

92.1 

92.3 

92.8 

92.8 

93.0 

93.3 

GB  300 

78.4 

82.5 

84.9 

86.9 

89.8 

90.1 

91.0 

91.6 

92.1 

92.7 

93.0 

93.3 

93.9 

93.9 

94.2 

94.4 

GB  200 

78.4 

82.5 

84.9 

87.0 

90-0 

90.2 

91.1 

91.7 

92.6 

93.6 

94.0 

94.3 

95.0 

95.0 

95.4 

95.7 

GB  100 

78.4 

82.5 

84.9 

87.1 

90.1 

90.3 

91.3 

91.8 

92.7 

93.7 

94.4 

94.8 

95.6 

95.6 

96.1 

97.8 

GB  000 

78.4 

82.5 

84.9 

87.1 

90.1 

90.3 

91.3 

91.8 

92.7 

93.9 

94.6 

94.9 

95.7 

95.7 

96.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OrKRKnRQ  LOCATION  *A*  PBRCBHTAGB  FR8QUBRCY  or  OCCURRBBCE  0T  C8ILIRC  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  IK  FRO)  HOURLY  OBSBRVATIORS 


STATIOR 

mJMBEB: 

723535 

STATIOR  RAKE:  VAHCB  KTB 

OK 

PERIOD 

W  RECORD: 

JAM  82  - 

DEC  91 

LOT  TO  UTC: 

♦  6 

MOUTH: 

FEB 

BOORS: 

06-08 

CBIL1HC 

VISIBILITY  IB 

STA3VTB  MILES 

IH 

1  CB 

CB 

GS 

GB 

CB 

GB 

CE 

SB 

CB 

CB 

GE 

GE 

GE 

CE 

CE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/S 

1/4 

0 

HO  CEIL 

53.3 

55.3 

55.7 

56.3 

56.7 

56.7 

56.9 

57.1 

57.2 

57.4 

57.4 

57.4 

57.6 

57.6 

57.9 

58.6 

GB  20000 

57.9 

60.0 

60.4 

61.2 

61.8 

61.8 

61.9 

62.2 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

63.0 

63.7 

OK 

18000 

57.9 

60.0 

60.4 

61.2 

61.8 

61.8 

61.9 

62.2 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

63.0 

63.7 

CB 

16000 

57.9 

60.0 

60.4 

61.2 

61.8 

61.8 

61.9 

62.2 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

63.0 

63.7 

GE 

14000 

58.3 

60.4 

60.8 

61.6 

62.2 

62.2 

62.3 

62.5 

62.6 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.4 

64.1 

as 

12000 

59.0 

61.1 

61.5 

62.3 

62.9 

62.9 

63.0 

63.2 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

64.1 

64.8 

GE 

10000 1 

60.8 

62.9 

63.2 

64.1 

64.7 

64.7 

64.8 

65.0 

65.1 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.8 

66.5 

GE 

9000 

61.3 

63.5 

63.8 

64.7 

65.2 

65.2 

65.4 

65.6 

65.7 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.4 

67.1 

CB 

8000 

62.6 

64.8 

65.1 

66.0 

66.5 

66.5 

66.7 

66.9 

67.0 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.7 

68.4 

CB 

7000 

62.9 

65.0 

65.4 

66.2 

66.9 

66.9 

67.0 

67.3 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

68.1 

68.8 

OB 

6000 

62.9 

65.0 

65.4 

66.2 

66.9 

66.9 

67.0 

67.3 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

68.1 

68.8 

CE 

5000 

63.8 

66.0 

66.4 

67.3 

68.0 

68.0 

68.1 

68.3 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

60.0 

68.8 

69.1 

69.9 

CB 

4500 

64.1 

66.3 

66.8 

67.6 

68.3 

68.3 

68.4 

68.7 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.3 

69,3 

69.6 

70.3 

CB 

4000 

64.7 

66.9 

67.4 

68.6 

69.3 

69.3 

69.4 

69.6 

69.7 

70.0 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

70.6 

71.3 

GE 

3500 

64.9 

67.4 

67.8 

69.0 

69.7 

69.7 

69.9 

70.1 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.7 

70.7 

71.0 

71.7 

GE 

3000 

65.2 

67.7 

68.3 

69.5 

70.2 

70.2 

70.3 

70.6 

70.7 

70.9 

70.9 

70.9 

71.2 

71,2 

71.5 

.'2.2 

GE 

2500 

65.6 

68.3 

68.9 

70.1 

70.8 

70.9 

71.0 

71.3 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.9 

71.9 

72.2 

72.9 

CE 

2000 

67.1 

70.2 

71.2 

72.3 

73.0 

73.2 

73.3 

73.5 

73.6 

73.9 

73.9 

73.9 

74.1 

74.1 

74.5 

75.2 

CE 

1800 

67.6 

70.7 

71.6 

72.8 

73.5 

73.6 

73.8 

74.0 

74.1 

74.3 

74.3 

74.3 

74.6 

74.6 

74.9 

75.7 

CE 

1500 

69.7 

72.9 

73.9 

75.2 

75.9 

76.0 

76.1 

76.4 

76.5 

76.7 

76.7 

76.7 

77.0 

77.0 

77.3 

78.0 

CB 

1200 

71.2 

74.6 

75.7 

77.2 

77.9 

78.0 

78.1 

78.4 

78.5 

70.7 

78.7 

78.7 

79.0 

79.0 

79.3 

80.0 

CB 

1000 

72.7 

76.2 

77.3 

79.2 

79.9 

80.0 

80.3 

80.5 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

01,1 

81.1 

81.4 

82.2 

CE 

900 

!  73.0 

76.6 

77.9 

79.8 

80.6 

80.7 

81.0 

81.2 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.8 

8*  ** 

82.2 

82.9 

CB 

800 

73.5 

77.3 

79.3 

81.6 

82.4 

82.5 

82.7 

83 .0 

83.1 

83.7 

83.7 

03.7 

83.9 

83.9 

84.3 

85.0 

CB 

700 

74.0 

77.8 

80.0 

82.3 

83.3 

83.5 

83.8 

84.0 

84.2 

84.8 

84.8 

84.8 

85.0 

85.0 

85.3 

86.1 

CE 

600 

74.1 

77.9 

80.1 

82.4 

83.8 

84.0 

84.5 

84.9 

85.0 

85.6 

85.6 

85.6 

85.8 

85.6 

86.2 

86.9 

CB 

500 

74.3 

78.4 

80.7 

83.2 

84.9 

85.1 

85.6 

85.9 

86.1 

86.6 

86.6 

86.6 

86.9 

86.9 

87.4 

88.2 

GTE 

400 

74.8 

79.3 

81.8 

84.5 

86.5 

86.9 

87.5 

88.2 

68.3 

89.5 

89.6 

89.6 

89.8 

89.8 

90.3 

91.1 

CE 

300 

74.9 

79.4 

81.9 

84.9 

87.5 

87.9 

88.8 

89.5 

89.7 

90.9 

91.0 

91.0 

91.3 

91.3 

91.7 

92.7 

GE 

200 

74.9 

79.6 

82.0 

85.0 

87.8 

88.3 

89.2 

90.1 

90.3 

91.6 

92.1 

92.1 

92.8 

92.8 

93.4 

94.4 

GE 

100 

74.9 

79.6 

82.0 

85.0 

07.8 

88.3 

89.2 

90.1 

90.3 

91.6 

92.2 

92.2 

93.1 

93.1 

94.8 

98.2 

GE 

000 

74.9 

79.6 

82.0 

85.0 

87.8 

88.3 

89.2 

90.1 

90.3 

91.6 

92.2 

92.2 

93.1 

93.1 

94.9 

100.0 
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operating  location  ■»• 
OMREK,  ASHEVILLE  m c 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OR 

PBRIOO 

OF  RECORD:  JAM  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

FEB 

BOlfRS : 

09-1 1 

CEIL  mo 

VISIBILITY  III 

STATUTE 

MILES 

IN 

|  GB 

CB 

CB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

CB 

GE 

GE 

CE 

GE 

FKKT  | 

I  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

50.9 

51.7 

51.8 

52.5 

52.5 

52.5 

52.7 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

53.0 

53.0 

68 

20000 

57.8 

58.5 

58.6 

59.5 

59.5 

59.5 

59.7 

59.8 

59.  S 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

os 

18000 

57.9 

58.6 

58.7 

59.6 

59.6 

59.6 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

60.0 

60.0 

OS 

16000 

57.9 

58.6 

58.7 

59.6 

59.6 

59.6 

59.  B 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59  ° 

59.9 

59.9 

60.0 

60.0 

68 

14000 

58.7 

59.5 

59.6 

60.4 

60.4 

60.4 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60,9 

OS 

12000 

60.0 

61.0 

61.2 

62.1 

62.1 

62.1 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

GB 

10000 

62.9 

63.9 

64.2 

65.0 

65.0 

65.0 

65.4 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

OS 

9000 

63.0 

64.1 

64.3 

65.1 

65.1 

65.1 

65.5 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

OS 

8000 

63.9 

65.1 

65.4 

66.2 

66.3 

66.4 

66.8 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

OS 

7000 

64.3 

65.5 

65.7 

66.5 

66.7 

66.8 

67.1 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

08 

6000 

64.4 

65.6 

66.1 

67.0 

67.4 

67.5 

67.8 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

08 

5000 

65.4 

66.5 

67.1 

68.2 

68.6 

68.7 

69.0 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

08 

4500 

65.7 

66.9 

67.5 

68.6 

68.9 

69.0 

69.4 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

OS 

4000 

66.0 

67.4 

68.1 

69.1 

69.5 

69.6 

70.0 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

OK 

3500 

66.3 

67.7 

68.4 

69.5 

69.9 

70.0 

70.3 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

08 

3000 

67.3 

68.7 

69.4 

70.4 

70.8 

70.9 

71.3 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

08 

2500 

67.7 

69.3 

70.0 

71.0 

71.4 

71.5 

71.9 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.5 

72.5 

OB 

2000 

68.7 

70.7 

72.0 

73.0 

73.4 

73.5 

73.9 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.5 

74.5 

08 

1800 

69.4 

71.4 

72.7 

73.8 

74.1 

74.2 

74.6 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

08 

1500 

70.9 

73.0 

74.6 

75.7 

76.0 

76.1 

76.5 

76.8 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

cat 

1200 

72.1 

74*5 

76.2 

77.3 

77.7 

77.8 

78.1 

78.5 

78.7 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

08 

1000 

73.2 

76-0 

77.9 

79.1 

79.8 

79.9 

80.4 

80.7 

81.0 

61.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.6 

81.6 

GB 

900 

73.6 

76.6 

78.7 

80.1 

80.9 

81.1 

81.6 

81.9 

82.2 

82.6 

62.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.9 

82.9 

GB 

800 

74.1 

77-5 

80.1 

81.9 

82.6 

83.1 

83.8 

84.2 

84.6 

85.1 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.6 

85.6 

(3 

700 

74.5 

77.9 

80.6 

82.4 

83.2 

84.0 

84.8 

85.2 

85 .7 

86.3 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.8 

86.8 

CB 

600 

74.5 

77.9 

80.6 

82.9 

83.7 

84.5 

85.5 

86.2 

86.8 

87.5 

87.6 

87.6 

87.7 

07.7 

87.9 

87.9 

os 

500 

74.7 

78.1 

80.9 

83.6 

84.8 

85.6 

86.6 

87.5 

88.3 

89.4 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

90.0 

90.0 

OS 

400 

74.8 

78.3 

81.3 

84.2 

85.8 

86.8 

88.1 

89.0 

89.8 

90.9 

91.1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.5 

91.6 

08 

300 

74.8 

78.3 

81.4 

84.6 

86.8 

87.7 

89.1 

90.4 

91.6 

92.9 

93.3 

93.3 

93.5 

93.6 

94.0 

94.3 

08 

200 

74.8 

78.3 

81.4 

84.6 

86.8 

87.7 

89.2 

90.7 

92.0 

93.4 

94.1 

94.2 

94.9 

95.0 

96.0 

96.6 

OS 

100 

74.8 

78.3 

81.4 

84.6 

86.8 

87.7 

89.2 

90.7 

92.0 

93.4 

94.1 

94.2 

95.3 

95.4 

96.8 

99.1 

08 

000 

74.8 

78.3 

81.4 

84.6 

86.8 

87.7 

89.2 

90.7 

92.0 

93.4 

94.1 

94.2 

95.4 

95.5 

96.9 

100.0 

» 
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OPKRATINC  LOCATION  'A‘ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCKHTACB  FRBQUEHCT  0 F  OCCURRENCE  OP  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  Bounty  OBSERVATIONS 


STATIC*  HUMBER:  723535  STATION  SAME:  VAHCE  APB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 
MONTH :  FEB  HOURS:  12-14 


CEILING  VISIBILITY  IH  STATUTE  MILES 

IH  I  GE  CB  GE  GE  GE  GE  GE  GE  CE  GE  CE  GE  GE  CE  CK  GE 
FEET  I  7  6  5  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


CEIL 

52.6 

52.8 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53-0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

20000 

59.7 

59.9 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

18000 

59.9 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

16000 

59.9 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

14000 

60.9 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

12000 

62.5 

62.9 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

10000 

65.7 

66.4 

66.7 

66.7 

66.8 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

9000 

66.2 

66.9 

67.1 

67.1 

67.3 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

8000 

67.5 

68.2 

68.4 

68.7 

68.9 

69.0 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

7000 

68.1 

68.8 

69.0 

69.3 

69.5 

69.6 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

6000 

68.4 

69.1 

69.4 

69.9 

70.2 

70.3 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

5000 

69.1 

69.9 

70.1 

70.7 

71.0 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

4500 

69.3 

70.0 

70.2 

70.8 

71.2 

71.5 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71  .7 

4000 

69.9 

70.7 

70.9 

71.6 

72.0 

72.3 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

3500 

70.2 

71.2 

71.4 

72.1 

72.5 

72.8 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

3000 

70.8 

72.0 

72.2 

72.9 

73.3 

73.6 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

2500 

71.5 

72.8 

73.2 

74.1 

74.5 

74.8 

74.9 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

2000 

73.6 

74.9 

75.3 

76.4 

76.7 

77.1 

77.2 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

1800 

14.1 

75.5 

75.9 

77.0 

77.3 

77.7 

77.8 

77.9 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

1500 

75.3 

76.8 

77.3 

70.5 

79.0 

79.3 

79.4 

79.6 

79.8 

80.1 

80.1 

BO.l 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

1200 

76.4 

78.3 

78.8 

80.1 

80.6 

81.1 

81.2 

81.3 

81.9 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

1000 

77.2 

79.4 

80.3 

81.6 

82.3 

82.7 

82.9 

83.0 

83.9 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

900 

77.7 

80.1 

81.0 

82.6 

83.3 

83.9 

84.0 

84.2 

85.1 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

800 

77.9 

80.5 

81.6 

83.8 

84.6 

85.3 

85.6 

85.8 

86.9 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

700 

78.4 

81.6 

82.7 

85.1 

85.9 

86.8 

87.0 

87.2 

88.3 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

600 

78.8 

82.2 

83.6 

86.1 

87.1 

87.9 

88.3 

88.7 

89.7 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

500 

79.0 

82.5 

84.2 

86.9 

88.1 

88.9 

89.4 

90.2 

91.4 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

400 

79.0 

82.5 

84.3 

87.1 

88.7 

89.5 

90.4 

91.5 

92.7 

93.9 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

300 

79.0 

82.6 

84.6 

87.5 

89.4 

90.4 

91.6 

93.9 

95.9 

97.2 

97.4 

97.4 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

200 

79.0 

82.6 

84.6 

87.5 

89.4 

90.4 

91.6 

94.0 

96.2 

97.8 

98.3 

98.3 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

100 

79.0 

82.6 

84.6 

87.5 

89.4 

90.4 

91.6 

94.0 

96.2 

97.8 

98.3 

98.3 

99.2 

99.3 

99.5 

99.6 

000 

79.0 

82.6 

84.6 

87.5 

89.4 

90.4 

91.6 

94.0 

96.2 

97.8 

98.3 

98.3 

99.2 

99.3 

99.6 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFKIAC,  AS  SEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  APB 

OK 

PERI 00 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  NILES 

tH 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

I  1/4 

1 

3/4 

» 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

54.1 

54.5 

54.7 

54.8 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

G8  20000 

62.5 

62.9 

63.1 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GB  19000 

62.8 

63.1 

63.4 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GB 

16000 

62.8 

63.1 

63.4 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

08 

14000 

63.1 

63.6 

63.8 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64-1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GB 

12000 

64.7 

65.1 

65.4 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GB 

10000 

67.5 

68.0 

68.3 

68.4 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

9000 

67.7 

68.2 

68.6 

68.7 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GB 

8000 

69.1 

69.6 

70.0 

70.1 

70.6 

70.6 

**0.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GB 

7000 

70.4 

70.9 

71.3 

71.4 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

6000 

70.7 

71.4 

71.7 

71.9 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GK 

5000 

71.4 

72.1 

72.5 

72.6 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

4500 

71.7 

72.5 

72.8 

72.9 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GB 

4000 

72.7 

73.4 

73.9 

74.1 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

3500 

72.8 

73.8 

74.2 

74.5 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

3000 

74.1 

75.2 

75.7 

75.9 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

2500 

74.8 

75.9 

76.4 

76.6 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

2000 

76.5 

77.8 

78.5 

79.2 

80.0 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

00.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GB 

1800 

77.2 

78.6 

79.3 

80.0 

80.9 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

1500 

78.4 

80.3 

81.2 

81.9 

82.7 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

1200 

79.4 

81.4 

82.4 

83.5 

84.3 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

cs 

1000 

80.5 

83.1 

84.3 

85.5 

86.5 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

900 

80.9 

83.9 

85.5 

87.1 

88.3 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

08 

800 

81.3 

84.6 

86.2 

88.2 

89.5 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

700 

82.0 

85.7 

87.4 

89.7 

91.1 

91.6 

92.1 

92.3 

92.3 

92.8 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OK 

600 

82.2 

85.8 

87.5 

90.1 

91.6 

92.1 

92.7 

93.0 

93.0 

93.5 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

08 

500 

82.5 

86.3 

87.9 

90.7 

92.2 

92.7 

93.3 

93.9 

94.1 

94.6 

95.0 

95.0 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

08 

400 

82.5 

86.3 

87.9 

90.7 

92.4 

93.0 

93.7 

94.3 

94.6 

95.3 

95.7 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

300 

82.6 

86.4 

88.1 

90.9 

92.7 

93.3 

94.3 

96.0 

96.6 

97.2 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

08 

200 

82.6 

86.4 

88.1 

90.9 

92.8 

93.4 

94.4 

96.2 

96.9 

97.6 

98.9 

98.9 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

GB 

100 

82.6 

86.4 

88.1 

90.9 

92.8 

93.4 

94.4 

96.2 

97.0 

97.8 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

000 

82.6 

86.4 

88.1 

90.9 

92.8 

93.4 

94.4 

96.2 

97.0 

97.8 

99.2 

99.2 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  B46 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC 


« 


♦ 


PERCE  nr;  GB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH : 

FEB 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

HI  LBS 

IN  1 

GB 

GX 

GE 

GS 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

CB 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/. 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL  | 

57.1 

57.3 

57.6 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

50.0 

50.0 

58.2 

GB 

20000 

63.9 

64.2 

64.4 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.4 

GS 

18000 

65.0 

65.2 

65.5 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

GB 

16000 

65.0 

65.2 

65.5 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

GK 

14000 

66.2 

66.4 

66.9 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

GB 

12000 

67.5 

67.7 

68.2 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

GB 

10000 

69.9 

70.4 

70.9 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.9 

GB 

9000 

70.0 

70.6 

71.0 

71.5 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71,9 

71.9 

72.0 

GB 

8000 

71.6 

72.3 

73.2 

73.6 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

GE 

7000 

72.6 

73.3 

74.1 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

GB 

6000 

72.6 

73.3 

74.1 

74.6 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.3 

GB 

5000 

73.5 

74.2 

75.1 

75.5 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.2 

GE 

4500 

73.8 

74.5 

75.3 

75.8 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.4 

76.5 

GB 

4000 

74.3 

75.2 

76.0 

76.5 

76.8 

76.0 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.2 

GB 

3500 

74.9 

76.0 

76.8 

77.3 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.1 

GE 

3000 

76.1 

77.3 

78.3 

78.8 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.7 

GB 

2500 

77.0 

78.3 

79.3 

79.9 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.9 

GB 

2000 

78.3 

79.7 

80.9 

81.4 

82.3 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.1 

GX 

1800 

78.6 

80.0 

81.6 

82.3 

83.1 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.9 

GE 

1500 

80.9 

82.3 

84.0 

84.9 

85.7 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.4 

86.5 

GB 

1200 

81.7 

83.1 

85.0 

86.3 

87.1 

87.1 

87.1 

87.4 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.9 

GK 

1000 

82.2 

84.4 

86.3 

87.8 

88.8 

ea.s 

88.8 

89.0 

89.0 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

90.0 

GE 

900 

83.2 

85.7 

87.8 

89.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.7 

90.7 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.7 

GE 

800 

83.3 

85.8 

88.1 

89.8 

91.4 

91.4 

91.4 

92.1 

92.1 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.3 

OB 

700 

83.7 

86.2 

88.4 

90.2 

91.7 

91.7 

92.1 

92.8 

92.8 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.9 

94.0 

GB 

600 

84.2 

86.8 

89.0 

90.8 

92.4 

92.4 

92.8 

94.2 

94.2 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.5 

GB 

500 

84.2 

86.9 

89.2 

91.4 

93.0 

93.0 

93.5 

95.0 

95.0 

95.7 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.5 

GB 

400 

84.2 

86.9 

89.2 

91.5 

93.3 

93.3 

93.9 

95.4 

95.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

97.2 

GE 

300 

84.2 

86.9 

89.2 

91.5 

93.3 

93.3 

94.2 

95.9 

96.5 

97.5 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.6 

GK 

200 

84.2 

86.9 

89.2 

91.6 

93.5 

93.5 

94.4 

96.2 

96.8 

90.2 

98.8 

98.8 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

GE 

100 

84.2 

86.9 

89.2 

91.6 

93.5 

93.5 

94.6 

96.3 

96.9 

98.5 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

GB 

000 

84.2 

86.9 

89.2 

91.6 

93.5 

93.5 

94.6 

96.3 

96.9 

98.5 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  846 
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a  si  a  ii  a  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERATING  LOCATION  *A*  PBRCHTTAGE  FRE*2UENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETK,  ASHEVILLE  NC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  RAW:  VANCE  APB  OR 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  FEB  BOORS:  21-23 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

CK 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

62.5 

62.9 

63.4 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GB  20000 

66.9 

67.3 

67.7 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

GE  18000 

67.4 

67.7 

68.2 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GE  16000 

67.4 

67.7 

68.2 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.9 

68.9 

68.9 

<3  14000 

67.6 

68.0 

68.7 

69.3 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE  12000 

68.7 

69.0 

69  7 

70.3 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GE  10000 

71.3 

71.6 

72.3 

72.9 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

CS  9000 

71.5 

71.9 

72.6 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GE  8000 

72.0 

72.5 

73.2 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GE  7000 

72.5 

72.9 

73.6 

74.2 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74. S 

74.5 

74.5 

at  60oo 

72.5 

72.9 

73.6 

74.2 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74  .5 

74.5 

CS  5000 

73.5 

74.0 

74.7 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE  4500 

73.6 

74.2 

74.9 

75.5 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

OB  4000 

75.1 

75.8 

76.5 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GE  3500 

75.5 

76.2 

77.0 

77.5 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

GE  3000 

76.5 

77.2 

77.9 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GE  2500 

78.4 

79.1 

79.9 

80.5 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GE  2000 

79.7 

80.4 

81.2 

82.2 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE  1800 

80.4 

81.2 

62.0 

83.1 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

OB  1500 

82.4 

83.2 

84.0 

85.1 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE  1200 

83.6 

84.5 

85.3 

86.4 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GE  1000 

84.2 

85.1 

86.2 

87.6 

88.1 

88.1 

08.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.3 

r,8.3 

88.3 

88.3 

GE  900 

84.3 

85.3 

86.9 

88.3 

88.8 

88.8 

88.8 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

08.8 

89.0 

89.0 

8  r> 

89.0 

GB  800 

84.5 

85*7 

87.2 

89.0 

89.6 

89.6 

89.6 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE  700 

84.9 

66.1 

87.7 

89.5 

90.7 

90.7 

90.7 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

GE  600 

84.9 

86.1 

87.8 

89.7 

90.9 

90.9 

90.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

GB  500 

84.9 

86.5 

88.4 

90.7 

92.6 

92.6 

92.6 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

GE  400 

85.0 

86.6 

88.8 

91.3 

93.1 

93.1 

93.3 

95.0 

95.0 

95.7 

95.7 

95.7 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

GB  300 

85.0 

86.6 

86.9 

91.6 

93.6 

93.6 

94.3 

96.2 

96.2 

96.9 

96.9 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

GE  200 

85.0 

86.6 

89.1 

92.0 

94.1 

94.1 

94.8 

96.7 

96.7 

97.4 

97.4 

97.4 

97  .6 

97.6 

97.8 

97.8 

GB  100 

85.0 

86.6 

89.1 

92.0 

94.1 

94.2 

94.9 

96.8 

96.8 

97.5 

97.6 

97.6 

90.0 

98.0 

98.5 

98.7 

GB  000 

85.0 

86.6 

89.1 

92.0 

94.1 

94.1 

94.9 

96.8 

96.8 

97.5 

97.6 

97.6 

98.0 

98.1 

98.6 

100.0 

TOTAL  HUmXR  OP  OBSERVATIONS  846 
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: 


OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  Aaazmu  AC 


PERCENTAGE  FREQWBNCT  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK 

LOT  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  FEB  SOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

I  GB 

I  7 

GE 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

55.0 

56.8 

57.1 

57.4 

57.7 

57.7 

57.o 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.2 

GB 

20000 

61.7 

62.6 

62.9 

63.3 

63.6 

63.6 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

64.1 

GB 

18000 

62.0 

62.9 

63.2 

63.6 

63.9 

63.9 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.4 

CB 

16000 

62.0 

62.9 

63.2 

63.6 

63.9 

63.9 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.4 

GB 

14000 

62.6 

63.5 

63.9 

64.3 

64.6 

64.6 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

65.0 

65.1 

GB 

12000 

63.7 

64.7 

65.0 

65-4 

65.7 

65.7 

65.8 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.2 

GB 

10000 

66.1 

67.2 

67.6 

68.0 

68.3 

68.3 

68.4 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.9 

GK 

9000 

66.4 

67.4 

67.8 

68.2 

68.5 

68.6 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.1 

GB 

8000 

67.6 

68.7 

69.1 

69.5 

69.9 

69.9 

’0.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.5 

CB 

7000 

68.1 

69.2 

69.6 

70.1 

70.4 

70.4 

70.6 

70.7 

70.8 

70.0 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

71.1 

GE 

6000 

68.3 

69.4 

69.9 

70.4 

70.8 

70.8 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.5 

GB 

5000 

69.2 

70.4 

70.9 

71.4 

71.8 

71.9 

72.0 

72.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.5 

GB 

4500 

69.5 

70.7 

71.2 

71.7 

72.1 

72.2 

72.3 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.8 

72.9 

GB 

4000 

70.4 

71.6 

72.2 

72.8 

73.2 

73.3 

73.4 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.9 

74.0 

GK 

3500 

70.8 

72.2 

72.8 

73.3 

73.8 

73.9 

74.0 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.5 

74.6 

GE 

3000 

71.7 

73.2 

73.8 

74.4 

74.9 

74.9 

75.1 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.5 

75.7 

GB 

2500 

72.6 

74.2 

74.8 

75.5 

76.0 

76.1 

76.2 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.7 

76.8 

GE 

2000 

74.1 

75.9 

76.7 

77.5 

78.0 

78.1 

78.3 

78.5 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.9 

79.0 

GB 

1800 

74.7 

76.5 

77.4 

78.2 

78.8 

78.9 

79.0 

79.2 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.6 

79.7 

GB 

1500 

76.3 

78.3 

79.3 

80.1 

80.7 

80.8 

81.0 

81.1 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.8 

GE 

1200 

77.5 

79.6 

80.7 

81.7 

82.3 

82.4 

82.6 

82.7 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

83.5 

GE 

1000 

78.5 

81.0 

82.3 

83.4 

84.2 

84.3 

84.5 

84.7 

84.9 

85.1 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.4 

85.5 

GB 

900 

79.0 

81.6 

83.1 

84.4 

85.2 

85.4 

85.6 

85.8 

86.0 

86.2 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.5 

86.6 

GB 

800 

79.3 

82.1 

83.9 

85.6 

86.6 

86.8 

87.1 

87.5 

87.7 

88.0 

88.1 

88.1 

88.3 

88.3 

88.4 

88.5 

GB 

700 

79.7 

82.6 

84.5 

86.3 

87.6 

87.9 

88.2 

88.7 

88.9 

89.3 

89.4 

89,4 

89.6 

89.6 

89.7 

89.8 

GB 

600 

79.8 

82.8 

84.8 

86.7 

88.1 

88.4 

88.9 

89.5 

89.8 

90.2 

90.3 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

90.8 

GB 

500 

80.0 

83.2 

85.4 

87.7 

89.4 

89.7 

90.2 

91.0 

91.3 

91.8 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.3 

92.5 

CB 

400 

80.2 

83.5 

85.9 

88*4 

90.2 

90.6 

91. 4 

92.4 

92.8 

93.6 

93.8 

93.8 

94.1 

94.1 

94.3 

94.4 

GB 

300 

80.2 

83.6 

86.1 

88.6 

90.8 

91.2 

92.3 

93.6 

94.3 

95.2 

95.5 

95.6 

95.9 

96.0 

96.2 

96.4 

GE 

200 

80.2 

83.6 

86.1 

88.7 

90.9 

91.4 

92.5 

93.9 

94.7 

95.7 

96.3 

96.3 

96.9 

97.0 

97.3 

97.6 

GE 

100 

80.2 

83.6 

86.1 

88.7 

90.9 

91.4 

92.5 

93.9 

94.7 

95.8 

96.4 

96.5 

97.2 

97.3 

97.9 

99.0 

GB 

000 

80.2 

83.6 

86.1 

88.7 

90.9 

91.4 

92.5 

93.9 

94.7 

95.8 

96.5 

96.5 

97.3 

97.3 

98.0 

300.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  6760 
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OPERATING  LOCATlCff  "A*  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

IWAFBTRC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

723535 

STATION  NAME :  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

00-02 

CEIL  INC 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

NILES 

IN 

1  CB 

GS 

GE 

CS 

GK 

GE 

GE 

CB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

FEW 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

62.3 

62.9 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

GK 

20000 

66.7 

67.3 

67.6 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

GK 

18000 

67.0 

67.6 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

GK 

16000 

67.0 

67.6 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

GS 

14000 

67.1 

67.7 

68.1 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

GS 

12000 

67.3 

68.0 

68.3 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

66.6 

68.6 

68  .6 

69.7 

GS 

10000 

69.4 

70.0 

70.3 

70.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.8 

GS 

9000 

70.1 

70.8 

71.1 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71  .4 

71.4 

71.4 

71.5 

GS 

8000 

71.2 

71.8 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

GS 

7000 

71.7 

72.4 

72.7 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

cs 

6000 

72.0 

72.7 

73.0 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.7 

GK 

5000 

73.5 

74.2 

74.5 

75.1 

75.3 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

as 

4500 

74.7 

75.4 

75.7 

76.2 

76.5 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76,9 

76.9 

76.9 

77.0 

at 

4000 

76.2 

77.0 

77.4 

78.1 

78.3 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

GE 

3500 

77.4 

78.3 

78.8 

79.6 

79.8 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

BO. 2 

80.2 

80.2 

80.3 

GS 

3000 

78.9 

79.9 

80.4 

81.3 

81.5 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

GE 

250 0 

80.8 

81.9 

82.6 

83.5 

83.8 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

GS 

2000 

82.6 

83.8 

84.4 

85.5 

85.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.5 

GS 

1800 

83.1 

84. 4 

85.1 

86.1 

86.3 

86.7 

86.9 

86.9 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

GE 

1500 

83.8 

85.2 

85.8 

86.9 

87.1 

87.4 

87.6 

87.6 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

GS 

1200 

84.9 

86.3 

87.2 

88.4 

88.6 

88.9 

89.1 

89.1 

89.4 

B9.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

GS 

1000 

86.1 

88.1 

89.0 

90.2 

90.4 

90.8 

91.0 

91.0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

GS 

900 

86.7 

88.6 

89.6 

90.8 

91.0 

91.4 

91.6 

91.6 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

GS 

800 

87.3 

89.2 

90.3 

91.6 

91.8 

92.5 

92.7 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

GS 

700 

87.6 

89.8 

90.9 

92.4 

92.6 

93.2 

93.5 

93.5 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.0 

93.9 

93.9 

94.0 

GE 

600 

88.0 

90.1 

91.4 

93.0 

93.2 

93.9 

94.2 

94.2 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

GE 

500 

88.2 

90.3 

92.0 

93.8 

94.4 

95.4 

95.8 

95.8 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

GE 

400 

88.4 

90.5 

92.7 

94.5 

95.2 

96.1 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

GS 

300 

88.4 

90.5 

92.8 

94.7 

95.6 

96.6 

97.6 

97.8 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

GK 

200 

88.4 

90.5 

92.8 

94.7 

95.6 

96.6 

97.7 

98.0 

98.2 

98.7 

98.7 

98.7 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

GS 

100 

88.4 

90.5 

92.8 

94.7 

95.6 

96.6 

97.7 

98.0 

98.2 

99.0 

99.0 

99.0 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

GE 

000 

88.4 

90.5 

92.8 

94.7 

95.6 

96.6 

97.7 

98.0 

98.2 

99.0 

99.0 

99.0 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
OSAPETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  ♦  6  MONTH:  MAR  HOURS:  03-05 


CEILING 
IN  j 

FBBT 

1  CT 

1  7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

HI  LBS 

CB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/0 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

no 

CEIL 

61.1 

61.5 

61.7 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.7 

CB 

20000 

66.9 

67.6 

68.0 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

69.1 

GE 

18000 

67.3 

68.1 

68.4 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.6 

GB 

16000 

67.4 

68.2 

68.5 

68.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.7 

GE 

14000 

67.7 

68.5 

68.8 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

70.1 

GK 

12000 

68.2 

68.9 

69.2 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.5 

GE 

10000 

69.6 

70.4 

70.8 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

72.0 

CB 

9000 

69.9 

70.8 

71.1 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.4 

GB 

•000 

71.1 

72.0 

72.4 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.7 

CB 

7000 

71.3 

72.3 

72.6 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.9 

CB 

6000 

71.3 

72.3 

72.6 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.9 

CB 

5000 

73.0 

74.0 

74.3 

74.8 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.8 

CB 

4500 

73.7 

74.6 

74.9 

75.5 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.5 

CB 

4000 

73.9 

74.8 

75.2 

75.7 

76-0 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.8 

CB 

3500 

74.9 

75.9 

76.5 

77.0 

77.3 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

78.1 

CB 

3000 

76.2 

77.3 

77.8 

78.5 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.6 

CB 

2500 

77.1 

78.8 

79.4 

80.0 

80.3 

80.3 

80.5 

80.5 

00.5 

80.6 

80.0 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

H 

H 

CO 

CB 

2000 

79.0 

80.9 

81.5 

82.4 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.5 

CB 

1800 

79.5 

81.3 

81.9 

82.8 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.4 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

84.0 

CB 

1500 

81.6 

83.  S 

84.3 

85.3 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

85.9 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.5 

CB 

1200 

82.4 

84.4 

85.4 

86.3 

86.9 

86.9 

87.1 

87.1 

87.2 

87.3 

67.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.7 

CB 

1000 

83.3 

85.8 

87.0 

88.0 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.9 

89.1 

09.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.6 

CB 

900 

83.8 

86.3 

87.5 

88.6 

89.2 

89.2 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.2 

CB 

800 

84.1 

86.9 

88.4 

89.6 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.8 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.4 

GB 

700 

84.5 

87.4 

88.9 

90.2 

91.1 

91.2 

91.4 

91.5 

91.6 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.3 

GE 

800 

84.7 

87.6 

89.1 

90.5 

91.4 

91.5 

91.7 

92.0 

92.3 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

93.0 

GB 

500 

85.2 

88.5 

90.5 

91.9 

92.9 

93.0 

93.4 

93.8 

94.0 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.8 

GB 

400 

85.6 

88.9 

91.4 

92.9 

94.0 

94.2 

94.8 

95.3 

95.5 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.3 

GB 

300 

85.6 

88.9 

91.4 

93.1 

94.2 

94.5 

95.2 

95.8 

96.0 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

GB 

200 

85.8 

89.2 

91.7 

93.5 

94.7 

95.1 

95.8 

96.7 

96.9 

97.8 

98.1 

98.1 

98.5 

98.5 

98.5 

98.9 

GB 

100 

85.8 

89.2 

91.7 

93.5 

94.7 

95.1 

95.8 

96.7 

96.9 

98.1 

98.3 

98.3 

99.1 

99.1 

99.4 

99.8 

CB 

000 

85.8 

89.2 

91.7 

93.5 

94.7 

95.1 

95.8 

96.7 

96.9 

98.2 

98.4 

98.4 

99.2 

99.2 

99.5 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFRAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OP  RECORD;  JAW  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

*  6 

MOffTBr 

MAR 

HOURS: 

06-00 

CX  n.  INC 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

DV 

GB 

GE 

GB 

GS 

as 

GS 

GB 

GE 

GB 

OE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FKBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

49.2 

51.2 

52.3 

53.0 

53.9 

54.0 

54.3 

54.5 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

55.3 

GE 

20000 

56.2 

58.4 

59.6 

60.6 

61.6 

61.7 

62.2 

62.5 

62.5 

62.7 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

63.4 

GS 

18000 

55.7 

58*0 

60.0 

61.1 

62.0 

62.2 

62.6 

62.9 

62.9 

63.1 

63.2 

6j-2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.9 

GS 

16000 

56,7 

58.8 

60.0 

61.1 

62.0 

62.2 

62.6 

62.9 

62.9 

63.1 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.9 

OS 

14000 

57.1 

59.2 

60.4 

61.5 

62.5 

62.6 

63.0 

63.3 

63.3 

63.5 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

64.3 

SB 

12000 

57.7 

59.9 

61.1 

62.2 

63.1 

63.2 

63.7 

64.0 

64.0 

64.2 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.9 

GS 

10000 

59.7 

62.0 

63.2 

64.4 

65.4 

65.5 

66.0 

66.3 

66.3 

66.6 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

67.3 

GB 

9000 

59.7 

62.0 

63.2 

64.4 

65.4 

65.5 

66.0 

66.3 

66.3 

66.6 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

67.3 

GE 

8000 

62.0 

64.5 

65.7 

66.9 

67.8 

68.0 

68.5 

68.8 

68.8 

69.0 

69.1 

69.  1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.8 

GB 

7000 

62.4 

65.1 

66.5 

67.6 

68.6 

68.7 

69.2 

69.6 

69.6 

69.8 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.5 

BE 

6000 

62.5 

65.2 

66.6 

67.7 

68.7 

68.8 

69.4 

69.7 

69.7 

69.9 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.6 

GB 

5000 

63.7 

66.6 

68.0 

69.1 

70.1 

70.2 

70.8 

71.1 

71.1 

71.3 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

72.0 

GS 

4500 

63.9 

66.8 

68.2 

69.4 

70.3 

70.4 

71.0 

71.3 

71.3 

71.5 

71.6 

71.6 

71," 

71.7 

71.7 

72.3 

GB 

4000 

64.4 

67.4 

68.8 

70.2 

71.2 

71.3 

71.9 

72.3 

72.3 

72.5 

72.6 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

73.3 

GE 

3500 

65.4 

68.4 

69.8 

71.2 

72.2 

72.3 

72.9 

73.2 

73.2 

73.4 

73.5 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

74.3 

GK 

3000 

67.1 

70.2 

71.6 

73.0 

74.0 

74.1 

74.7 

75.1 

75.1 

75.3 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

76.2 

GE 

2500 

68.4 

71.6 

73.1 

74.5 

75.5 

75.6 

76.2 

76.6 

76.6 

76.8 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.7 

GB 

2000 

69.9 

73.2 

74.7 

76.2 

77.2 

77.3 

78.0 

78.4 

78.4 

78.6 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

79.6 

GB 

1800 

70.4 

73.9 

75.4 

76.9 

77.8 

78.0 

78.6 

79.0 

79.0 

79.2 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

80.2 

GB 

1500 

72.3 

76.0 

77.7 

79.4 

80.3 

80.5 

81.3 

81.7 

81.7 

81.9 

82.2 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

83.0 

GB 

1200 

73.3 

77.2 

78.9 

80.6 

81.9 

82.2 

02.9 

83.3 

83.3 

83.5 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.6 

GS 

1000 

74.3 

78.2 

80.2 

82.6 

84.0 

84.2 

84.9 

85.4 

85.4 

05.6 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.7 

GS 

900 

74.7 

78.6 

80.9 

83.2 

84.7 

84.9 

85.7 

86.1 

86.1 

86.3 

86.6 

86.6 

86.0 

86.8 

86.8 

87.4 

GS 

800 

75.3 

79.4 

81.8 

84.6 

86.6 

86.9 

87.6 

88.1 

08.1 

88.3 

88.5 

88.5 

88.7 

88.7 

88.7 

89.4 

GS 

700 

75.3 

79.7 

82.3 

85.3 

87.5 

88.0 

88.8 

89.4 

89.4 

89. 6 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.6 

GS 

600 

75.4 

79.8 

82.4 

85.4 

87.6 

88.1 

88.9 

89.5 

89.5 

89.7 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.8 

GB 

500 

75.7 

80.2 

83.1 

86.3 

89.1 

09.6 

90.5 

91.1 

91.1 

91.3 

91.5 

91.5 

91.8 

91.8 

91.8 

92.5 

GE 

400 

75.8 

80.4 

83.8 

87.1 

90.2 

90.6 

91.7 

92.5 

92.7 

92.9 

93.1 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

94.2 

GB 

300 

75.8 

80.6 

84.2 

87.6 

91.1 

9i,i 

93.0 

94.0 

94.2 

94.5 

94.9 

95.1 

95.5 

95.5 

95.5 

96.1 

GS 

200 

75.9 

80.9 

84.4 

87.8 

91.3 

91.8 

93.7 

94.6 

94.9 

95.4 

96.1 

96.2 

97.3 

97.3 

97.5 

98.3 

GS 

100 

75.9 

80.9 

84.4 

87.8 

91.3 

91.8 

93.7 

94.6 

94.9 

95.7 

95. 5 

96.6 

97.7 

97.8 

98.3 

99.4 

GS 

000 

75.9 

80.9 

84.4 

87.8 

91.3 

91.8 

93.7 

94.6 

94.9 

95.7 

96.5 

96.6 

97.7 

97.8 

98.4 

100.0 

« 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  72J535  STATION  RAKE:  VARCE  ARB  OK 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  09-11 


CEILING 

IR 

FEET 

GB 

7 

C8 

6 

OS 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GB  GE  CE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

C6 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

CE 

3/6 

CB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

5 '.9 

50.9 

51.2 

51.3 

51.4 

51.4 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51 .5 

GE 

20000 

57.6 

58.1 

58.5 

58.7 

58.8 

58.8 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

am  isooo 

58.0 

58.4 

58.8 

59.1 

59.2 

59.2 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

GK  16000 

58.2 

58.6 

59.0 

59.4 

59.5 

59.5 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.0 

GE 

14000 

58.6 

59.0 

59.5 

59.8 

59.9 

59.9 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

CB 

12000 

59.7 

60.2 

60.6 

61.0 

61.1 

61.1 

61.  : 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

CE 

10000 

61.9 

62.6 

63.0 

63.3 

63.4 

63.4 

63.5 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.0 

63.8 

GE 

9000 

62.0 

62.7 

63.1 

63.4 

63.5 

63.5 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

CB 

8000 

64.7 

65.4 

65.8 

66.1 

66.7 

66.2 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

CB 

7000 

65.1 

65.7 

66.5 

66.8 

66.9 

66.9 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GE 

6000 

65.5 

66.5 

67.2 

67.5 

67.6 

67.6 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

CB 

5000 

66.7 

67.6 

68.5 

68.8 

68.9 

68.9 

69.1 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

GB 

4500 

67.1 

68.1 

68.9 

69.2 

69.5 

69.5 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

4000 

68.0 

69.0 

69.9 

70.2 

70.4 

70.4 

70.6 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

7'  .0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

CB 

3500 

68.6 

69.7 

70.5 

71.0 

71.2 

71.2 

71.4 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.0 

GB 

3000 

70.5 

71.6 

72.5 

72.9 

73.1 

73.1 

73.3 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

CB 

2500 

72-0 

73.1 

74.0 

74.5 

74.7 

74.7 

74.9 

75.3 

75-3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

2000 

72.7 

73.9 

74.8 

75.4 

75.8 

75.8 

76.0 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

OK 

1800 

73.5 

74.7 

75.8 

76.5 

76.9 

76.9 

77.1 

77.4 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77  .6 

77.6 

77.6 

CB 

1500 

75.9 

77-1 

78.4 

79-1 

79.6 

79.6 

79.9 

80.2 

80.2 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

CB 

1200 

78.2 

79.9 

81.5 

82.5 

82.9 

82.9 

83.2 

83.5 

83.5 

83.5 

83.8 

83-8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

CB 

1000 

79.7 

81.5 

83.2 

84.5 

85.2 

85.3 

85.6 

85.9 

85-9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

900 

80.2 

82.0 

83.9 

85.5 

86.1 

86.2 

86.6 

87.0 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GK 

800 

80.4 

82.4 

84.2 

85.9 

86.8 

86.9 

87.2 

87.6 

87.7 

87.7 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GE 

700 

80.9 

82.9 

85.1 

87.4 

88.5 

88.7 

89.0 

89.6 

89.7 

89.7 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

600 

81.0 

83.0 

85.5 

88.0 

89.2 

89.5 

89.8 

90.3 

90.4 

90.4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

CB 

500 

81.1 

83.1 

85.8 

88.6 

90.2 

90.4 

90.9 

91.5 

91.6 

91.8 

92.3 

92.3 

97.4 

92.4 

92.5 

92.5 

GB 

400 

81.2 

83.2 

86.1 

89.1 

91.2 

91.6 

92.0 

92.9 

93.2 

93.5 

94.0 

94.0 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

CB 

300 

81.4 

83.4 

86.6 

89.8 

92.5 

92.9 

93.7 

94.7 

95.2 

95.5 

95.9 

95.9 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

CB 

200 

81.4 

83.5 

86.7 

90.0 

92.9 

93.3 

94.3 

95.7 

96.3 

97.0 

97.4 

97.4 

98.0 

98.0 

98.8 

98.8 

GB 

100 

81.4 

83.5 

86.7 

90.0 

92.9 

93.3 

94.3 

95.7 

96.3 

97.0 

97.6 

97.6 

90.3 

98.6 

99.6 

100.0 

CB 

000 

81.4 

83.5 

86.7 

90.0 

92.9 

93.3 

94.3 

95.7 

96.3 

97.0 

97.6 

97.6 

98.3 

98.6 

99.6 

100.0 
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opeh name  location  -a-  pbrchitags  frequency  op  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USATETAC,  ASHEVILLE  DC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

723535 

ST AT ion  RAMS:  VANCE  APB 

OK 

PERIOD 

OP  RECORD:  JAR  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

*  6 

MDFTH: 

MAR 

BOORS: 

12-14 

CEIL  DIG 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

in 

1  CE 

GB 

GB 

GB 

GK 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

|  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

50.0 

50.0 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

CS 

20000 

57.5 

57.6 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

50.2 

58.2 

GK 

18000 

58.3 

58.4 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

CK 

16000 

58.3 

58.4 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

GK 

14000 

58.9 

59.0 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

CE 

12000 

59.5 

59.6 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GK 

10000 

62.2 

62.3 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62. B 

62.8 

GB 

9000 

62.2 

62.3 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

at 

8000 

66.0 

66.1 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

<■ 

7000 

67.0 

67.2 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

(SB 

6000 

67.5 

67.7 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

<x 

5000 

68.5 

68.7 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

a 

4500 

69.1 

69.5 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

4000 

69.8 

70.1 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GK 

3500 

71.1 

71.6 

72.2 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

at 

3000 

74.8 

75.4 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

at 

2500 

76.7 

77.4 

78.3 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

at 

2000 

79.0 

80.0 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

CE 

1800 

80.4 

81.5 

82.4 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

CE 

1500 

83.3 

84.4 

85.3 

85.5 

85-6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

CE 

1200 

85.3 

86.9 

88.3 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

08.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

ex 

1000 

85.9 

87.6 

89.5 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

9C.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

CE 

900 

86.1 

88.1 

90.0 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91 .0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.3 

91.3 

GB 

800 

86.5 

88.5 

90.4 

91.5 

91.7 

91.7 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.4 

92.4 

GB 

700 

86.9 

89.2 

91.3 

92.6 

93.2 

93.2 

93.4 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.3 

94.3 

at 

600 

87.0 

89.4 

91.5 

92.8 

93.5 

93.7 

93.9 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

GB 

500 

87.2 

89.6 

91.9 

93.4 

94.5 

94.6 

94.9 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.3 

96.3 

GB 

400 

87.2 

89.6 

92.0 

93.9 

95.2 

95.4 

95.9 

97.0 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97. S 

97.0 

97.8 

GB 

300 

87.5 

90.0 

92.5 

94.3 

96.0 

96.3 

96.9 

98.0 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

ex 

200 

87.6 

90.1 

92.6 

94.4 

96.1 

96.5 

97.3 

98.5 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

CE 

100 

87.6 

90.1 

92.6 

94.4 

96.1 

96.5 

97.3 

98.5 

90.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

GK 

000 

87.6 

90.1 

92.6 

94.4 

96.1 

96.5 

97.3 

98.5 

98.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
OSAPRKC,  ASBKVXLLE  HC 


PKHCWTAGH  FHSQUEncr  OP  OCCVRRBNCH  CT  CKIL1NG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

723535 

STATION  HAKE:  VAHCE  AFB 

OK 

PERIOD 

Of  RECORD:  JAN  8?  - 

DEC  91 

LST 

TO  WC: 

♦  6 

MOUTH: 

MAR 

HOURS: 

15-17 

CXILIKC 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MI  LBS 

IH  1 

i  CB 

CB 

GE 

CB 

CB 

CB 

GE 

CB 

GS 

GE 

GE 

CB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

I  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

l  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

48.4 

48.6 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

as 

20000 

59.7 

60.0 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

CB 

18000 

60.2 

60.5 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

CB 

16000 

60.2 

60.5 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

OR 

14000 

61.0 

61.3 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61  .6 

61 .6 

61  .6 

OB 

12000 

61.7 

62.0 

62,4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

CB 

10000 

63.8 

64.1 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

CB 

9000 

64.2 

64.5 

64.8 

64.8 

64.8 

64. a 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

OT 

8000 

66.2 

66.6 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GK 

7000 

67.4 

67.7 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68. 1 

66.1 

68.1 

68-1 

CB 

6000 

68.0 

68.3 

68.6 

68.6 

68.6 

68.5 

68.  b 

68.6 

68.6 

68.6 

66.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68,6 

68 

500C 

69.4 

70.0 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

’0.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

68 

4500 

70.2 

70.9 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

CB 

4000 

71.4 

72.0 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

68 

3500 

73.4 

74.2 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

CB 

3000 

75.7 

76.6 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77  .j 

CB 

2500 

79.0 

80.0 

80.6 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

00.9 

80.9 

80.9 

r 

80.9 

CB 

2000 

81.7 

83.0 

83.9 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

B4.1 

84.1 

84.1 

04.1 

84.1 

04.1 

68 

1800 

82.5 

84.0 

84.8 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85-3 

CB 

1500 

84.6 

86.6 

87.7 

87.8 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

CB 

1200 

85.9 

88.5 

90.0 

90.1 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

68 

1000 

86.7 

89.4 

91.1 

91.3 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

68 

900 

86.8 

89.9 

91.7 

91.9 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.  J 

93.0 

93.0 

68 

800 

87.2 

90.3 

92.3 

92.6 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

68 

700 

87.5 

90.6 

93.0 

93.9 

94.  B 

94.9 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

96.5 

68 

600 

87.8 

91.1 

93.5 

94.4 

95.5 

95.6 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

CB 

500 

88.0 

91.3 

93.9 

94.8 

95.9 

96.0 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

96.9 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

CB 

400 

88.2 

91.5 

94.3 

95.4 

96.7 

96.8 

97.4 

97.5 

98.1 

98.6 

98.7 

98.7 

90.7 

98.7 

98.7 

98.7 

SB 

300 

88.5 

91.8 

94.6 

95.7 

97.0 

97.1 

97.7 

97.8 

98.4 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

CB 

200 

88.5 

91.8 

94.7 

95.8 

97.1 

97.2 

98.2 

98.3 

98.8 

99.5 

99.6 

99-6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

CB 

100 

88.5 

91.8 

94.7 

95.8 

97.1 

97.2 

98.2 

98.3 

98.8 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

000 

88.5 

91.8 

94.7 

95.8 

97.1 

97.2 

98.2 

98.3 

98.8 

99.  j 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATIHC  LOCATION 
USAFHTAC,  ASHEVILLE  HC 


PBRCBHTACB  FREqUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER:  723535  STATION  HAMS:  VANCE  AFB  OK 

LOT  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 
FORTH:  MAR  HOURS:  18-20 


CEILING 

IH 

ran  1 

GE 

7 

GK 

6 

GE 

5 

(38 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

CB  CB  GE  CB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/9 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

HO  CEIL 

53.4 

53.5 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

CB 

20000 

63.9 

64.0 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GE 

18000 

64.3 

64.4 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GE 

16000 

64.3 

64.4 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GZ 

14000 

64.9 

65.2 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

SB 

12000 

66.3 

66.6 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67  .3 

67.3 

CB 

10000 

68.9 

69.1 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

CB 

9000 

69.2 

69.5 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

Ut 

8000 

71.6 

71.8 

72.4 

72.5 

72.5 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

CB 

7000 

72.3 

72.5 

73.0 

73.1 

73.1 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

CB 

6000 

72.8 

73.0 

73.5 

73.7 

73.7 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

68 

5000 

74.8 

75.2 

75.8 

75.9 

76.0 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

CB 

4500 

75.5 

75.8 

76.5 

76.6 

76.7 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.1 

68 

4000 

76.1 

76.5 

77.2 

77.3 

77.4 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77  .8 

77.8 

GE 

3500 

77.4 

77.7 

78.5 

78.7 

78.8 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79. 2 

CB 

3000 

79.4 

79.7 

80.6 

81.0 

81.2 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

SI  .6 

81.6 

81  .6 

81.6 

CB 

2500 

82.6 

82.9 

83.9 

84.2 

84.5 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

04.9 

84.9 

68 

2000 

84.2 

84.6 

85.7 

86.2 

86.6 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

CB 

1800 

84.4 

84.8 

85.9 

86.5 

86.8 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87  .2 

87.2 

CB 

1500 

85.2 

85.9 

86.9 

87.4 

88.0 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

86.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

at 

1200 

66.0 

86.8 

87.8 

88.4 

89.2 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

CB 

1000 

86.  G 

88.4 

90.1 

90.8 

91.7 

91.8 

92.0 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

CB 

900 

86.8 

88.4 

90.1 

90.9 

91.8 

91.9 

92.3 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

CB 

800 

87.0 

88.7 

90.4 

91.2 

92.2 

92.4 

92.7 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

68 

700 

87.4 

89.4 

91.1 

92.5 

93.4 

93.7 

94.2 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

08 

600 

87.5 

89.5 

91.3 

92.7 

93.8 

94.0 

94.6 

94.7 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

CB 

500 

87.8 

89.8 

91.8 

93.7 

94.9 

95.3 

96.0 

96.1 

96.5 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

G8 

400 

88.2 

90.1 

92.3 

94.2 

95.6 

95.9 

97.0 

97.3 

97.6 

98.1 

96.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

300 

88.4 

90.3 

92.5 

94.4 

95.8 

96.1 

97.5 

98.0 

98.3 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

CB 

200 

88.4 

90.3 

92.5 

94.4 

95.9 

96.2 

98.0 

98.4 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB 

100 

88.4 

90.3 

92.5 

94.4 

95.9 

96.2 

98.0 

98.4 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

000 

88.4 

90.3 

92.5 

94.4 

95.9 

96.2 

98.0 

98.4 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSKRVATIORS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
OSAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


STATION  NUMBER:  723535 


PERCENT  ACB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


Ml 


CEILING 
IN  | 

ran 

1  “ 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  Iff 

GB  GE 

2  1/2  2 

8TOVT8 

GE 

1  1,2 

MI  LBS 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

59.8 

60.2 

60.4 

60.9 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

OB 

20000 

66.8 

67.2 

67.4 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GB 

18000 

66.8 

67.2 

67.4 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

OS 

16000 

66.8 

67.2 

67.4 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GE 

14000 

66.9 

67.3 

67.5 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.0 

67.8 

GE 

12000 

67.4 

67.8 

68.1 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GB 

10000 

69.5 

69.9 

70.1 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

CK 

9000 

70.3 

70.8 

71.0 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

CK 

8000 

71.1 

71.6 

71.8 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GE 

7000 

71.5 

72.0 

72.3 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72  .8 

CK 

6000 

71.9 

72.5 

72.7 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

CK 

5000 

73.3 

74.0 

74.2 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

*500 

74.0 

74.6 

74.8 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

CB 

4000 

75.9 

76.6 

76.8 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

as 

3500 

77.6 

78.3 

78.6 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

CB 

3000 

80.0 

80.9 

81.3 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

CB 

2500 

81.5 

82.4 

83.0 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84  .4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

CK 

2000 

83.5 

84.6 

85.3 

87.0 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

CB 

1800 

83.5 

84.6 

85.3 

87.0 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

CB 

1500 

84.7 

85.8 

86.5 

88.2 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

CK 

1200 

85.6 

86.8 

87.5 

89.2 

89.5 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

1000 

86.5 

88.3 

89.0 

90.9 

91.3 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

900 

87.2 

89.0 

89.8 

91.6 

92.0 

92.2 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

CB 

800 

87.6 

89.7 

90.5 

92.8 

93.2 

93.4 

93.8 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE 

700 

87.8 

89.9 

90.9 

93.2 

93.7 

93.9 

94.3 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

600 

07.8 

90.0 

91.3 

93.8 

94.3 

94.5 

94.9 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

CE 

500 

88.0 

90.1 

91.5 

94.2 

95.1 

95.4 

95.9 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

400 

88.  S 

90.6 

92.4 

95.2 

96.2 

96.7 

97.2 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

CK 

300 

88.5 

90.6 

92.6 

95.5 

96.7 

97.2 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98-8 

^*.8 

98.8 

CK 

200 

88.5 

90.6 

92.6 

95.5 

96.7 

97.2 

98.1 

98.8 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

CK 

100 

88.5 

90.6 

92.6 

95.5 

96.7 

97.2 

98.1 

98.8 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

000 

88.5 

90.6 

92.6 

95.5 

96.7 

97.2 

98.1 

98.8 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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(ITERATING  LOCATION  *A”  PERCENTAGE  FREQUEHCt  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

U3AFBTAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

723535 

STATIOA  NAME:  VAHCB  AFB  OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

♦  6 

MOUTH: 

MAR  HOURS:  ALL 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE  NILES 

I"  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

CB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

CB 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

54.4 

54.9 

55.2 

55.4 

55.5 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

GB  20000 

61.9 

62.5 

63.0 

63.2 

63.4 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

CB  18000 

62.3 

62.9 

63.4 

63.7 

63.8 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

GE 

16000 

62.4 

63.0 

63.4 

63.7 

63.9 

63.9 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

CB 

14000 

62.8 

63.4 

63.9 

64.2 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.8 

CS 

12000 

63.5 

64.1 

64.6 

64.9 

65.1 

65.1 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

GB  10000 

65.6 

66.3 

66.8 

67.1 

67.3 

67.3 

67.4 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

CB 

9000 

66.0 

66.7 

67.1 

67.5 

67  .6 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

68.1 

OK 

8000 

68.0 

68.7 

69.2 

69.5 

69.7 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

7C.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.2 

OS 

7000 

68.6 

69.4 

69.9 

70.2 

70.4 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.9 

m 

6000 

68.9 

69.8 

70.3 

70.7 

70.9 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

CB 

5000 

70.4 

71.3 

71.9 

72.3 

72.5 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

SB 

4500 

71.0 

71.9 

72.5 

73.0 

73.2 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73. S 

73.6 

73.6 

73.6 

73.7 

OB 

4000 

72.0 

72.9 

73.5 

74.0 

74.2 

74.3 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

GB 

3500 

73.2 

74.3 

74.9 

75.5 

75.7 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

SB 

3000 

75.3 

76.4 

77.2 

77.8 

78.1 

78.1 

78.3 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.7 

GB 

2500 

77.3 

78.5 

79.4 

80.0 

80.3 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

SB 

2000 

79.1 

80.5 

81.4 

82.2 

82.5 

82.6 

82.8 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

GB 

1800 

79.7 

81.2 

82.1 

82.9 

83.2 

83.3 

83.5 

83.6 

83.6 

83.7 

83. B 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

GB 

1500 

81.4 

83.1 

84.1 

84.9 

85.4 

85.5 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

GE 

1200 

82.7 

84.6 

85.8 

86.8 

87.3 

87.4 

87.6 

87.8 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

GB 

1000 

83.7 

85.9 

87.4 

88.5 

89.2 

89.3 

89.5 

89.6 

89.7 

89. B 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

GB 

900 

84.0 

86.4 

87.9 

89.1 

89.8 

89.9 

90.2 

90.4 

90.4 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.8 

GE 

800 

84.4 

86.9 

88.5 

90.0 

90.8 

91.0 

91.3 

91.4 

91.5 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.9 

CB 

700 

84.7 

87.4 

89.2 

90.9 

91.9 

92.1 

92.5 

92.8 

92.8 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.3 

GE 

600 

84.9 

87.6 

89.5 

91.3 

92.3 

92.6 

93.0 

93.3 

93.4 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.9 

GB 

500 

85.1 

87.9 

90.1 

92.1 

93.4 

93.7 

94.2 

94.6 

94.8 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

GE 

400 

85.4 

88.1 

90.6 

92.8 

94.3 

94.7 

95.4 

95.9 

96.2 

96.4 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.9 

GE 

300 

85.5 

88.3 

90.9 

93.1 

94.9 

95.3 

96.2 

96.8 

97.2 

97.6 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

CB 

200 

85.6 

88.4 

91.0 

93.3 

95.0 

95.5 

96.6 

97.4 

97.8 

98.4 

98.6 

98.6 

99.  r 

99.0 

99.2 

99.4 

as 

100 

85.6 

88.4 

91.0 

93.3 

95.0 

95.5 

96.6 

97.4 

97.8 

98.5 

98.7 

98.7 

99.3 

99.4 

99.6 

99.9 

GB 

000 

85.6 

88.4 

91.0 

93.3 

95.0 

95.5 

96.6 

97.4 

97.8 

98.5 

98.7 

98.8 

99.3 

99.4 

99.7 

100. 0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATING  LOCATION  ’A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK 

LST  TO  OTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

[  GB 

I  7 

GE 

6 

GE 

5 

GK 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GE  GB 

21/2  2  1  1/2 

HI  LBS 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

CB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

62.8 

63.7 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.7 

GB 

20000 

66.7 

69.6 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.6 

GE  18000 

60.7 

69.6 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.6 

GE 

16000 

68.7 

69.6 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.6 

GE 

14000 

69.4 

70.3 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.3 

GK 

12000 

69.8 

70.7 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71  .4 

71.4 

71.7 

GE 

10000 

73.0 

73.9 

74.4 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.9 

CB 

9000 

74.0 

74.9 

75.4 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.9 

GE 

8000 

76.7 

77.6 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

76.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.6 

GE 

7000 

76.9 

77.8 

78.3 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.8 

CS 

6000 

77.9 

78.8 

79.3 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

,9.6 

79.6 

79.8 

GK 

5000 

80.6 

81.6 

82.1 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

B2.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.6 

GE 

4500 

81.3 

82.4 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.4 

GK 

4000 

83.4 

84.6 

85.1 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.8 

GE 

3500 

84.7 

85.9 

86.4 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.1 

GK 

3000 

86.3 

87.7 

88.2 

88.7 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.6 

GE 

2500 

87.1 

88.4 

89.0 

89.4 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.3 

GE 

2000 

67.6 

88.9 

89.4 

89.9 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.9 

GB 

1800 

88.0 

89.3 

89.9 

90.3 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.3 

GE 

1500 

89.4 

90.8 

91.3 

91.9 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.9 

GE 

1200 

90.2 

91.8 

92.3 

92.9 

93.4 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

GB 

1000 

90.9 

92.6 

93.1 

93.7 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.0 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

GK 

900 

91.0 

92.8 

93.3 

94.0 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

°1.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

CB 

800 

91.1 

92.9 

93.6 

94.2 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.3 

GB 

700 

91.6 

93.3 

94.1 

94.8 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

GE 

600 

91.8 

93.7 

94.4 

95.1 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.6 

GE 

500 

92.0 

93.9 

94.7 

95.3 

96.6 

96.7 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

GE 

400 

92.0 

94.0 

95.0 

95.7 

97.2 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

GE 

300 

92.0 

94.0 

95.1 

95.8 

97.4 

97.7 

96.0 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

GB 

200 

92.0 

94.0 

95.4 

96.1 

97.8 

98.0 

98.4 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

CB 

100 

92.0 

94.0 

95.4 

96.1 

97.8 

98.0 

98.4 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

99.6 

GB 

000 

92.0 

94.0 

95.4 

96.1 

97.8 

98.0 

98.4 

98.6 

96.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAR  82  - 

DEC  91 

1ST  TO  UTC: 

♦  6 

Hwrra: 

APR 

HOURS: 

03-05 

CEIL  INC 

VISIBILITY  IN 

STA'nJflTE 

MILES 

CN 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

eg 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

59.6 

60.7 

61.4 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.8 

63.1 

a 

20000 

65.1 

66.4 

67.3 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

66.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.7 

69.0 

GB 

18000 

65.1 

66.4 

67.3 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.7 

69.0 

GS 

16000 

65.1 

66.4 

67.3 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.7 

69.0 

GS 

14000 

65.8 

67.1 

68.0 

68.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.3 

69.7 

GS 

12000 

66.8 

68.1 

69.0 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

70.7 

GB 

10000 

69.1 

70.4 

71.3 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.8 

73.1 

GB 

9000 

69.6 

70.9 

71.8 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.2 

73.6 

GB 

8000 

72.2 

73.6 

74.4 

75.4 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.9 

76.2 

GB 

7000 

72.9 

74.2 

75.1 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.6 

76.9 

GS 

6000 

74.7 

76.0 

76.9 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.3 

78.7 

GS 

5000 

76.2 

77.6 

78.4 

79.4 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.9 

80.2 

GB 

4500 

77.6 

78.9 

79.8 

80.8 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.7 

GK 

4000 

79.0 

80.3 

81.2 

82.2 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

83.1 

GB 

3500 

80.1 

81.4 

82.4 

83.4 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83. 8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

84.0 

84.3 

GB 

3000 

81.2 

82.7 

83.7 

84.7 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85. 2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.4 

85.8 

GB 

2500 

81.7 

83.2 

84.2 

85.2 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.1 

86.4 

GB 

2000 

83.7 

85.2 

86.2 

87.2 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.4 

88.8 

GB 

1800 

85.0 

86.6 

87.7 

88.7 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89-7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

90.2 

GB 

1500 

85.9 

87.6 

88.8 

89.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.6 

GB 

1200 

86.6 

88.6 

89.8 

90.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.7 

GB 

1000 

87.1 

89.1 

90.4 

91.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.6 

GS 

900 

87.2 

89.2 

90.7 

92.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.8 

GB 

800 

87.3 

89.3 

90.8 

92.1 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.8 

94.1 

GB 

700 

87.9 

89.9 

91.3 

92.8 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.8 

C8 

600 

88.1 

90.1 

91.6 

93.2 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

95. 0 

95.3 

GB 

500 

88.2 

90.2 

91.7 

93.6 

94.8 

94,8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95,1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.7 

GB 

400 

88.4 

90.7 

92.1 

94.2 

95.6 

95.6 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.6 

96.9 

GB 

300 

88.8 

91.0 

92.4 

94.9 

96.6 

96.6 

97.3 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1 

98.3 

98.7 

GS 

200 

SB. 8 

91.0 

92.4 

94.9 

96.7 

96.7 

97.9 

98.1 

98.1 

98-6 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.2 

99.7 

GE 

100 

88.8 

91.0 

92.4 

94.9 

96.7 

96.7 

97.9 

98.1 

98.1 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99. 1 

99.3 

100.0 

GB 

000 

88.8 

91.0 

92.4 

94.9 

96.7 

96.7 

97.9 

98.1 

98.1 

98-6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.1 

99.3 

100.0 

total  man  or  observations  900 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RIMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MOUTH: 

APR 

BOORS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IR  STATUTE  MILKS 

IH 

1  GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

CB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

47.0 

48.9 

50.1 

51.3 

52.0 

52.1 

52.3 

52.6 

52.6 

52.7 

52.8 

52.8 

53.0 

53.1 

53.3 

53.6 

G8 

20000 

53.2 

55.1 

56.6 

57.9 

58.7 

58.8 

59.1 

59.4 

59.6 

59.7 

59.8 

59.8 

60.0 

60.1 

60.3 

60.7 

GE  18000 

53.3 

55.2 

56.7 

58.0 

58.8 

58.9 

59.2 

59.6 

59.7 

59.8 

59.9 

59.9 

60.1 

60.2 

60.4 

60.8 

GB 

16000 

53.3 

55.2 

56.7 

58.0 

58.8 

58.9 

59.2 

59.6 

59.7 

59.8 

59.9 

59.9 

60.1 

60.2 

60.4 

60.8 

GB 

14000 

55.0 

56.9 

58.4 

59.8 

60.7 

60.8 

61.1 

61.4 

61.6 

61.7 

61.8 

61.8 

62.0 

62.1 

62.3 

62.7 

GB 

12000 

56.7 

58.7 

60.2 

61.6 

62.4 

62.6 

62.9 

63.2 

63.3 

63.4 

63.6 

63.6 

63.8 

63.9 

64.1 

64.4 

08 

10000 

58.6 

60.6 

62.1 

63.4 

64.3 

64.4 

64.8 

65.1 

65.2 

65.3 

65.4 

65.4 

65.7 

65.8 

66.0 

66.3 

GB 

9000 

59.0 

61.1 

62.7 

64.0 

64.9 

65.0 

65.3 

65.7 

65.8 

65.9 

66.0 

66.0 

66.2 

66.3 

66.6 

66.9 

GE 

8000 

63.6 

65.8 

67.3 

68.7 

69.6 

69.7 

70.0 

70.3 

70.4 

70.6 

70.7 

70.7 

70.9 

71.0 

71.2 

71.6 

GB 

7000 

64.8 

67.0 

66.8 

70.1 

71.1 

71.2 

71.6 

71.9 

72.0 

72.1 

72.2 

72.2 

72.4 

72.6 

72.8 

73.1 

OB 

6000 

65.7 

67.9 

69.8 

71.1 

72.1 

72.2 

72.6 

72.9 

73.0 

73.1 

73.2 

73.2 

73.4 

73.6 

73.8 

74.1 

GE 

5000 

67.0 

69.4 

71.3 

72.9 

73.9 

74.0 

74.3 

74.7 

74.8 

74.9 

75.0 

75.0 

75.2 

75.3 

75.6 

75.9 

GB 

4500 

67.7 

70.1 

72.0 

73.6 

74.6 

74.7 

75.0 

75.3 

75.4 

75.6 

75.7 

75.7 

75.9 

76.0 

76.2 

76.6 

CK 

4000 

69.0 

71.7 

73.6 

75.1 

76.2 

76.3 

76.7 

77.1 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

77.7 

77.8 

78.0 

78.3 

GB 

3500 

70.1 

72.8 

74.8 

76.7 

77.9 

78.0 

78.3 

79.0 

79.1 

79.2 

79.3 

79.3 

79.6 

79.7 

79.9 

80.2 

CK 

3000 

70.8 

73.6 

75.6 

77.4 

78.7 

78.8 

79.1 

79.9 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.4 

80.6 

80.8 

81.1 

GB 

2500 

71.8 

74.9 

77.1 

79.1 

80.3 

80.7 

81.0 

81. 8 

81.9 

82.0 

82.1 

82.1 

82.3 

82.4 

82.7 

83.0 

GB 

2000 

72.9 

76.0 

78.3 

80.6 

81.9 

82.2 

82.6 

83.3 

83.4 

83.6 

83.7 

83.7 

83.9 

84.0 

84.2 

84.6 

GB 

1800 

73.3 

76.4 

78.9 

81.2 

82.7 

83.1 

83.4 

84.2 

84.3 

B4.4 

84.6 

84.6 

84.8 

84.9 

85.1 

85.4 

CK 

1500 

75.3 

79.0 

82.1 

84.8 

86.4 

86.9 

87.2 

88.0 

88.1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.6 

88.7 

88.9 

89.2 

GE 

1200 

76.1 

79.8 

83.4 

86.1 

87.8 

88. 2 

88.6 

89.3 

89.4 

89.6 

89.7 

89.7 

89.9 

90.0 

90.2 

90.6 

GB 

1000 

76.9 

80.9 

84.6 

87. 3 

89.2 

89.7 

90.1 

91.0 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.6 

91.7 

91.9 

92. Z 

GB 

900 

77.2 

81.2 

85.0 

87.8 

89.7 

90.1 

90.7 

91.7 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.2 

92.3 

92.6 

92.9 

GB 

800 

77.2 

81.2 

85.1 

88.0 

89.9 

90.3 

90.9 

92.0 

92.1 

92.2 

92.4 

92.4 

92.7 

92.8 

93.0 

93.3 

CK 

700 

77.3 

81.4 

85.4 

88.6 

90.8 

91.2 

91.8 

92.9 

93.0 

93.1 

93.3 

93.3 

93.6 

93.7 

93.9 

94.2 

CK 

600 

77.3 

81.7 

85.8 

89.0 

91.4 

91.9 

92.4 

93.6 

93.7 

93.8 

94.0 

94.0 

94.2 

94.3 

94.6 

94.9 

GB 

500 

77.4 

81.8 

86.0 

89.4 

92.3 

92.8 

93.3 

94.6 

94.7 

94.8 

95.0 

95.0 

95.2 

95.3 

95.6 

95.9 

GB 

400 

77.6 

82.0 

86.2 

90.0 

93.1 

93.6 

94.2 

95.7 

95.8 

96.1 

96.3 

96.3 

96.6 

96.9 

97.1 

97.4 

CK 

300 

77.7 

82.1 

86.3 

90.1 

93.4 

94.0 

94.7 

96.1 

96.3 

96.7 

96.9 

96.9 

97.2 

97.6 

97.8 

98.1 

GB 

200 

77.7 

82.1 

86.4 

90.3 

93.8 

94.3 

95.1 

96.6 

96.8 

97.1 

97.3 

97.3 

97.7 

98.1 

98.3 

98.8 

GB 

100 

77.7 

82.1 

86.4 

90.3 

93.8 

94.3 

95.1 

96.6 

96.8 

97.6 

98.1 

98.1 

98.7 

99.1 

99.4 

100.0 

GE 

000 

77.7 

82.1 

86.4 

90.3 

93.8 

94.3 

95.1 

96.6 

96.8 

97.6 

98.1 

98.1 

98.7 

99.1 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  PREgUERCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723S35  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 
MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


dmno 

IF 

FEET 

GB 

7 

GS 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GS  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

53.6 

54.0 

54.1 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

OK  20000 

59.0 

59.6 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

CS 

18000 

59.1 

59.7 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

CB 

16000 

59.1 

59.7 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

GE 

14000 

60.4 

61.1 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61 .3 

61.3 

61.3 

61.3 

GK 

12000 

62.8 

63.6 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GS 

10000 

65.7 

66.4 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

cat 

9000 

66.4 

67.2 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

6E 

8000 

69.2 

70.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GB 

7000 

69.9 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GS 

6000 

70.6 

71.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

5000 

72.4 

73.8 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GS 

4500 

73.6 

74.9 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GS 

4000 

74.2 

75.6 

75.9 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GS 

3500 

76.0 

77.3 

77.7 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

as 

3000 

76.6 

77.9 

78.2 

78.4 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GS 

2500 

77.9 

79.2 

79.7 

79.9 

80.1 

BO.l 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GS 

2000 

79.2 

80.7 

81.2 

81.6 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

08 

1800 

80.1 

81.7 

82.2 

82.7 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

1500 

02.8 

84.9 

85.4 

85.9 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

OB 

1200 

64.2 

86.6 

87.4 

87.9 

88.6 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

1000 

85.0 

87.4 

88.6 

89.2 

90.0 

90.1 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

900 

85.6 

88.6 

89.8 

90.6 

91.4 

91.6 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

800 

85.8 

88.8 

90.2 

91.0 

92.1 

92.3 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

CB 

700 

86.3 

89.3 

91.0 

92.0 

93.1 

93.4 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

m 

600 

86.3 

89.3 

91.1 

92.3 

93.7 

94.1 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GE 

500 

86.4 

89.7 

91.9 

93.2 

94.8 

95.3 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

400 

86.7 

90.2 

92.4 

94.0 

96.2 

97.0 

98.1 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

300 

86.7 

90.2 

92.4 

94.1 

96.3 

97.2 

98.3 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GS 

200 

86.8 

90.3 

92.6 

94.2 

96.4 

97.3 

98.4 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

GB 

100 

86.8 

90.3 

92.6 

94.2 

96.4 

97.3 

98.4 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

100.0 

OS 

000 

86.0 

90.3 

92.6 

94.2 

96.4 

97.3 

98.4 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  ICC  AT  lOB  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


* 


*> 


PERCENT  AGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723S3S  STATION  NAME:  VANCE  APB  OR  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTCj 

♦  6 

MONTH: 

APR 

SOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

HI  LBS 

IK 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

PEST 

7 

6 

5 

4 

3 

I  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

54.1 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GB  20000 

63.7 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GB 

18000 

63.7 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GE 

16000 

63.8 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

CS 

14000 

65.0 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GE 

12000 

67.3 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.0 

67.8 

67.8 

OB 

10000 

70.2 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

OB 

9000 

70.2 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70-7 

OB 

8000 

73.0 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

OB 

7000 

74.1 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GE 

6000 

74.4 

74.6 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

7.  ) 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

OB 

5000 

75.4 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

4500 

76.1 

76.4 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

4000 

77.7 

78.0 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

3500 

79.9 

80.2 

BO. 4 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80-7 

80.7 

80.7 

BO. 7 

80.7 

GB 

3000 

81.2 

81.6 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82  .0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

2500 

84.7 

85.1 

85.3 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

05.6 

85.6 

85. 6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

2000 

87.7 

88.1 

88.4 

88.7 

88.  B 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88. B 

88.8 

CK 

1800 

87.8 

88.2 

88.6 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OB 

1500 

89.4 

90.0 

90.3 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

OB 

1200 

91.0 

92.0 

92.8 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OB 

1000 

91.6 

93.1 

94.1 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

900 

92.1 

93.8 

94.8 

95.4 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

BOO 

92.3 

94.0 

95.2 

95.9 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

700 

92.4 

94.1 

95.3 

96.0 

96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

600 

92.4 

94.1 

95.4 

96.1 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

500 

92.4 

94.2 

95.6 

96.2 

97.6 

97.9 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

400 

92.6 

94.6 

96.1 

96.9 

98.2 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

300 

92.6 

94.6 

96.1 

97.0 

98.6 

98.9 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

92.6 

94.6 

96.1 

97.0 

98.6 

98.9 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

100 

92.6 

94.6 

96.1 

97.0 

98.6 

98.9 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

CB 

000 

92.6 

94.6 

96.1 

97.0 

98.6 

98.9 

99.0 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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USAFBTAC/DS-- -92/291  -  Pago  213 


OP  BRAT  IMG  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

aBARXK,  ASHEVILLE  BC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723935 

STATION  IUU3:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LOT  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IR 

GB 

GB 

GB 

GB 

GS 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

* 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

56.0 

56.3 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

at  20000 

67.8 

68.1 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

66.6 

68.6 

GB 

18000 

67.9 

68.2 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68 .7 

68.7 

as 

16000 

67.9 

68.2 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

14000 

68.4 

68.8 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GB 

12000 

69.9 

70.2 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GS 

10000 

72.1 

72.4 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

13 

9000 

72.6 

72.9 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GS 

8000 

75.4 

75.8 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GB 

7000 

76.0 

76.3 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GS 

6000 

76.6 

76.9 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

.  7  .6 

77.6 

GB 

5000 

78.9 

79.3 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

4500 

80.4 

80.9 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

81. 6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GS 

4000 

82.2 

82.7 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

3900 

84.7 

85.1 

85.6 

85.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GS 

3000 

86.0 

86.4 

86.9 

87.0 

87.3 

87.3 

87.4 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

2500 

88.3 

88.9 

89.3 

89.4 

89.8 

89.8 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90-2 

90.2 

90.2 

90.2 

GS 

2000 

91.3 

91.9 

92.3 

92.4 

92.8 

92.8 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GS 

1800 

91.4 

92.0 

92.4 

92.6 

92.9 

92.9 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GS 

1500 

92.6 

93.2 

93.7 

93.8 

94.1 

94.1 

94.4 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GS 

1200 

93.0 

93.9 

94.7 

94.8 

95.2 

95.2 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GS 

1000 

93.4 

94.3 

95.2 

95.3 

95.9 

95.9 

96.2 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.0 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

900 

93.8 

94.9 

95.9 

96.0 

96.6 

96.6 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

°V  .2 

97.2 

97.2 

97.2 

CE 

BOO 

94.0 

95.1 

96.1 

96.3 

97.0 

97.0 

97.3 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GS 

700 

94.3 

95.7 

96.7 

96.9 

97.6 

97.6 

97.9 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

<3 

600 

94.4 

95.8 

96.8 

97.0 

97.8 

97.8 

98.1 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GS 

500 

94.4 

95.9 

96.9 

97.1 

98.3 

98.3 

98.7 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GS 

400 

94.4 

95.9 

96.9 

97.1 

98.3 

98.4 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

68 

300 

94.4 

95.9 

96,9 

97.1 

98.4 

98.6 

98.9 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GS 

200 

94.4 

95.9 

96.9 

97.1 

98.4 

98.6 

98.9 

99.3 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

100 

94.4 

95.9 

96.9 

97.1 

98.4 

98.6 

98.9 

99.3 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

000 

94.4 

95.9 

96.9 

97.1 

98.4 

98.6 

98.9 

99.3 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  . 

JAM  82  - 

DEC  91 

LSI  TO  UTC: 

♦  6 

MCVfTB: 

APR 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

XH 

1  “ 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GK 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  y 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CELL 

59.3 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GE 

20000 

72.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

OT 

18000 

72.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GE 

16000 

72.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73-8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GE 

14000 

73.7 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

12000 

75.8 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GE 

10000 

77.2 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

cs 

9000 

77.8 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

8000 

81.3 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GE 

7000 

81.8 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

6000 

81.9 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

5000 

83.7 

85.2 

85.4 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

05.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

4500 

84.7 

86.2 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

OK 

4000 

87.2 

89.0 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GE 

3500 

87.4 

89.2 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

3000 

88.8 

90.6 

90.9 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

2500 

89.9 

91.7 

92.0 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

2000 

90.8 

92.6 

92.9 

93.2 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

1800 

91.6 

93.3 

93.7 

94.0 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

1500 

92.3 

94.1 

94.4 

94.8 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

1200 

92.6 

94.6 

95.0 

95.4 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

1000 

92.7 

94.8 

95.3 

95.8 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

900 

93.0 

95.2 

95.8 

96.2 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96. B 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GE 

800 

93.1 

95.3 

96.0 

96.4 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GE 

700 

93.4 

95.7 

96.3 

96.8 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

600 

93.6 

95.8 

96.7 

97.1 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

500 

93.6 

95.8 

96.7 

97.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

400 

93.6 

95.8 

96.8 

97.3 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

300 

93.6 

95.8 

96.8 

97.4 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

200 

93.6 

95.8 

96.8 

97.4 

99.0 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

cx 

100 

93.6 

95.8 

96.8 

97.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

93.6 

95.8 

96.8 

97.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  op  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  -** 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 


1ST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

APR 

HOURS s 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  I 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

X 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

64.7 

64.8 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

CK 

20000 

73.4 

73.6 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GB 

18000 

73.4 

73.6 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GB 

16000 

73.4 

73.6 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OS 

14000 

74.4 

74.6 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

OB 

12000 

75.3 

75.4 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GE 

10000 

78.4 

78.6 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

9000 

79.0 

79.1 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GB 

8000 

82.4 

82.6 

83.2 

83.2 

83.2 

81.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

7000 

82.7 

82.8 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

6000 

83.0 

83.1 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GB 

5000 

84.9 

85.0 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

4500 

86.8 

86.9 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

B7.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

4000 

88.2 

88.3 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

69.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

3500 

89.0 

89.1 

89.8 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

3000 

90.3 

90.4 

91.1 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

2500 

91.2 

91.3 

92.1 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

2000 

91.7 

91.8 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

1600 

92.2 

92.3 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

1500 

93.0 

93.1 

93.9 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

1200 

93.7 

94.3 

95.2 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

1000 

93.7 

94.4 

95.1 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

900 

94.0 

95.0 

96.0 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

800 

94.1 

95.1 

96.2 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

700 

94.3 

95.3 

96.7 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

01 

600 

94.7 

95.7 

97.1 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

500 

94-7 

95.7 

97.1 

97.6 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

99.3 

98.3 

98.3 

GB 

400 

94.7 

95.7 

97.1 

97.7 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

300 

94.8 

95.8 

97.2 

97. e 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

200 

94.8 

95.9 

97.3 

98.0 

98.9 

98.9 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

100 

94.8 

95.9 

97.3 

98.0 

98.9 

98.9 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

GB 

000 

94.8 

95.9 

97.3 

98.0 

98.9 

98.9 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
U3AFSXAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

OE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

no 

CEIL 

57.1 

57.9 

58.3 

58.6 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

59.0 

GE  20000 

65.4 

66.2 

66.7 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

CE 

18000 

65.5 

66.3 

66.8 

67.1 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.6 

OB 

16000 

65.5 

66.3 

66.8 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

67  .6 

OB 

14000 

66.5 

67.4 

67.9 

68.2 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

66.6 

68.6 

68.7 

OE 

12000 

68.0 

68.9 

69.4 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.3 

CE 

10000 

70.5 

71.4 

71.9 

72.3 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.8 

GB 

9000 

71.1 

72.0 

72.5 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

OB 

8000 

74.2 

75.2 

75.7 

76.1 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.6 

GB 

7000 

74.9 

75.8 

76.4 

76.8 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.3 

GB 

6000 

75.6 

76.6 

77.2 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

GB 

5000 

77.4 

78.5 

79.1 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

80.0 

OB 

4500 

78.5 

79.6 

80.2 

80.6 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.2 

GE 

4000 

80.1 

81.3 

81.9 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

83.0 

CE 

3500 

81.5 

82.6 

83.3 

83.8 

84.1 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.6 

OB 

3000 

82.7 

83.8 

84.5 

85.1 

85.5 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

GB 

2500 

84.1 

85.3 

86.1 

86.6 

87.1 

87.1 

87.2 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.6 

CE 

2000 

85.6 

86.9 

87.7 

88.3 

88.8 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89. 2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.4 

CE 

1800 

86.2 

87.5 

88.3 

88.9 

89.5 

89.6 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

90.1 

OB 

1500 

87.6 

89.1 

90.0 

90.7 

91.3 

91.4 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.9 

CE 

1200 

88.4 

90.2 

91.3 

92.1 

92.7 

92.8 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

GB 

1000 

88.9 

90.8 

92.1 

92.9 

93.6 

93.7 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

CE 

900 

89.2 

91.3 

92.7 

93.5 

94.3 

94.4 

94.6 

94.8 

94.3 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

GB 

800 

89.4 

91.5 

92.9 

93.8 

94.7 

94.8 

95.0 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

$5.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

GB 

700 

89.7 

91.8 

93.4 

94.4 

95.3 

95.4 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

GB 

600 

89.8 

92.0 

93.6 

94.7 

95.7 

95.9 

96.1 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.7 

GB 

500 

89.9 

92.1 

93.8 

94.9 

96.4 

96.5 

96.8 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97,3 

97.4 

CE 

400 

90.0 

92.3 

94.1 

95.4 

97.0 

97.3 

97.7 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

9B.3 

98.3 

98.4 

CE 

300 

90.1 

92.4 

94.2 

95.5 

97.3 

97.6 

98.1 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

CE 

200 

90.1 

92.4 

94.3 

95.6 

97.4 

97.7 

98.3 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

CE 

100 

90.1 

92.4 

94.3 

95.7 

97.5 

97.7 

98.3 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

99.9 

CE 

000 

90.1 

92.4 

94.3 

95.7 

97.5 

97.7 

98.3 

98.8 

98.9 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

100.0 

TOTAL 


OBSERVATIONS 


7200 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  02  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MOITTH: 

MAY 

HOURS: 

00-02 

CELLING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

CB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GP 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

G6 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

61.9 

62.6 

63.3 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

OS 

20000 

67.8 

68.6 

69.6 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

CS 

18000 

67.8 

68.6 

69.6 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

16000 

67.8 

68.6 

69.6 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

14000 

68.2 

69.0 

70.0 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

CB 

12000 

70.2 

71.1 

72.0 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

CB 

10000 

73.2 

74.1 

75.1 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB 

9000 

73.4 

74.3 

75.3 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75,8 

75.8 

75.8 

at 

8000 

75.3 

76.1 

77.1 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

at 

7000 

75.6 

76.5 

77.4 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

70.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

CB 

6000 

76.5 

77.3 

78.3 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

7B.9 

78.9 

78.9 

78.9 

at 

5000 

78.6 

79.9 

80.9 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

at 

4900 

79.5 

80.8 

81.7 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

<12.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

at 

4000 

81.2 

82.5 

83.4 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

CB 

3500 

82.3 

83.7 

84.6 

85.2 

85.3 

85.3 

65.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GS 

3000 

84.3 

85.8 

66.8 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

07.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

IS 

2500 

85.1 

86. 6 

87.5 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

98.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

at 

2000 

86.3 

88.3 

89.4 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GK 

1800 

86.6 

88.5 

89.6 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90-4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

CB 

1500 

87.6 

90.1 

91.3 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.7 

92. 4 

92.4 

92.4 

92.4 

G8 

1200 

88.2 

90.8 

92.3 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

CB 

1000 

88.6 

91.4 

92.9 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

at 

900 

88.8 

91.7 

93.2 

94.0 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

CB 

800 

89.2 

92.2 

93.7 

94.6 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

700 

89.2 

92.2 

93-7 

94.6 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

ex 

600 

89.7 

92.6 

94.1 

95.2 

95.8 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

G3 

500 

89.9 

93.0 

94.6 

95.8 

96.6 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97  .0 

97.0 

at 

400 

90.0 

93.1 

94.7 

95.9 

96.9 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

CB 

300 

90.1 

93.3 

94.9 

96.3 

97.5 

97.5 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

CB 

200 

90.1 

93.4 

95.1 

96.6 

97.8 

97.8 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GS 

100 

90.2 

93.7 

95.3 

96.8 

98.2 

98.2 

99.0 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

at 

000 

90.2 

93.7 

95.3 

96.8 

98.2 

98.2 

99.0 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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4 


operating  location  "a*  percentage  itsqukwct  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC  FTCfl  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION 

NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD: 

JAR  62  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

*  6 

MOTTO: 

MAY 

HOURS : 

03-05 

CKXLXHO 

VISIBILITY  IN 

arwavrs 

MILES 

IN 

1  GE 

GE 

CE 

GB 

GE 

GB 

GB 

G8 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

CE 

CE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

52.6 

54.1 

54.9 

55.8 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

CE 

2000« 

60.1 

61.7 

62.9 

63.8 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

OS 

18000 

60.1 

61.7 

62.8 

63.8 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

OS 

16000 

60.1 

61.7 

62.8 

63.8 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GB 

14000 

60.2 

61.8 

62.9 

63.9 

64.5 

64  .5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

OS 

12000 

62.0 

63.8 

64.9 

66.0 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

OS 

lOOOO 

65.3 

67.2 

68.4 

69.6 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GE 

9000 

65.5 

67.4 

69.6 

69.8 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GS 

8000 

67.0 

68.9 

70.1 

71.4 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

7000 

67.4 

69.4 

70.5 

71.8 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GS 

6000 

68.2 

70.! 

71.3 

72.6 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

CE 

5000 

69.8 

71.8 

73.0 

74.3 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

OS 

4500 

70.8 

72.9 

74.1 

75.4 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

OS 

4000 

73.0 

75.2 

76.3 

77.6 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

70.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

OB 

3500 

73.9 

76.3 

77.6 

79.0 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

3000 

75.7 

78.3 

79.6 

81.1 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82-0 

82.0 

82.0 

CE 

2500 

76.5 

79.0 

80.4 

81.9 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

CE 

2000 

78.1 

60.6 

62.4 

83.9 

84.7 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85. 1 

85.1 

GE 

1800 

78.5 

91.1 

82.8 

84.3 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

OB 

1500 

80.1 

82.8 

94.7 

96.2 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GE 

1200 

81.4 

84.1 

96.5 

88.1 

88.9 

88.9 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OB 

1000 

82.2 

84.9 

87.3 

89.1 

90.0 

90.0 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

CE 

900 

82.4 

85.4 

97.8 

89.9 

90.8 

90.9 

91.4 

91 .4 

91.4 

91  .4 

91.5 

91.5 

91.5 

91  .5 

91.5 

91.5 

CE 

800 

•  3.0 

86.2 

88.8 

91.0 

91.9 

92.0 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

°2.7 

92.7 

92.1 

CE 

700 

83.2 

86.5 

89.0 

91.3 

92.4 

92.5 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93-1 

GE 

600 

83.7 

86.9 

89.5 

91.9 

92.9 

93.0 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

500 

83.9 

87.2 

89.9 

92.4 

93.8 

93.9 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

GS 

400 

•4.2 

87.7 

90.5 

93.3 

94.8 

94.9 

95.5 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

CE 

300 

84.5 

89.1 

91.0 

93.8 

95.6 

95.7 

96.2 

96.5 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

GB 

200 

84.6 

88.3 

91.3 

94.3 

96.3 

96.5 

97.1 

97.4 

97.6 

97.7 

98.3 

98.3 

98.5 

98.6 

98. 7 

98.8 

CE 

100 

84.6 

88.3 

91.3 

94.3 

96.3 

96.5 

97.1 

97.4 

97.7 

97.8 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

99.1 

99.4 

GB 

000 

•4.6 

88.3 

91.3 

94.3 

96.3 

96.5 

97.1 

97.4 

97.7 

97.8 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

99-  1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  CT  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME :  VANCE  AFB  OF 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  HAY  BOORS:  06-08 


CEIL  INC 

IN 

FEET 

at 

7 

GE 

6 

GS 

5 

GS 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
08  GB  CB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

G8 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

44.5 

46.9 

48.3 

49.4 

50.3 

50.5 

50.5 

50.9 

51.0 

51.0 

51.1 

51.1 

51 .2 

51.2 

51.3 

51.3 

GB 

20000 

51.4 

54.3 

55.9 

57.1 

58.2 

58.4 

58.5 

58.8 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

GS 

18000 

51.9 

54.8 

56.5 

57.6 

58.7 

58.9 

59.0 

59.4 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

at 

16000 

51.9 

54.8 

56.5 

57.6 

58.7 

58. 9 

59.0 

59.4 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

gx 

14000 

52.  B 

55.7 

57.3 

58.5 

59.6 

59.8 

59.9 

60.2 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

ex 

12000 

54.0 

57.0 

58.6 

59.8 

60.9 

61.1 

61.2 

61.6 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

GE 

10000 

56.8 

59.8 

61.6 

62.8 

63.9 

64.1 

64.2 

61.6 

64.7 

64.8 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

OB 

9000 

57.1 

60.1 

61.9 

63.1 

64.2 

64.4 

64. 5 

64.9 

65.1 

65.2 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

OB 

0000 

60.1 

63.1 

64.9 

66.1 

67.3 

67.6 

67.7 

68.2 

68.3 

68.4 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

GS 

7000 

60.5 

63.5 

65.4 

66.6 

67.7 

68.1 

68.2 

68.6 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

OB 

6000 

61  .* 

64.8 

66.7 

67.8 

69.0 

69.4 

69.5 

69.9 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

GS 

5000 

63.1 

66.2 

68.1 

69.4 

70.5 

71.2 

71.6 

71.7 

71.8 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

at 

4500 

64.1 

67.2 

69.0 

70.3 

71.5 

71.9 

72.2 

72.6 

72.7 

72.8 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

OB 

4000 

65.7 

68.9 

70.8 

72.2 

73.3 

73.8 

74.0 

74.4 

74.5 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

GS 

3500 

66.7 

69.9 

71.8 

73.2 

74.5 

74.9 

75.4 

75.0 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

OB 

3000 

68.2 

71.5 

73.4 

74.8 

76.2 

76.7 

77.2 

77.6 

77.7 

77.8 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

GE 

2500 

68.9 

72.4 

74.4 

76.0 

77.4 

77.8 

78.5 

79.0 

79.1 

79.2 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

GS 

2000| 

70.3 

73.9 

75.9 

77.5 

79.2 

79.8 

80.6 

81.2 

81.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81  .7 

81.7 

GE 

1800 

.1.5 

75.2 

77.2 

78.8 

80.5 

81.1 

81.9 

82.5 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

GE 

1500 

73.4 

77.6 

79.8 

81.6 

83.4 

84.0 

84.8 

85.4 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

OB 

1200 

74.0 

78.3 

80.8 

82.7 

84.6 

85.2 

86.1 

86.7 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

GE 

1000 

75.3 

79.7 

82.2 

84.5 

86.6 

87.1 

88.2 

88.7 

88.0 

88.9 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

CB 

900 

75.6 

82.5 

84.8 

86.9 

87.4 

88.6 

89.2 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

OB 

BOO 

76.0 

83.2 

85.6 

87.7 

88.4 

89.6 

90.4 

90.5 

90.6 

90.8 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

GE 

700 

76.2 

83.7 

86.0 

88.2 

88.8 

91.1 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91  .6 

91.6 

CB 

600 

76.6 

81.3 

84.2 

86.8 

88.9 

89.6 

91.0 

91.9 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

OB 

500 

76.8 

81.7 

84.7 

87.3 

89.6 

90.2 

91.7 

92.9 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.5 

93.5 

93.7 

93.8 

GB 

400 

76.9 

81.8 

85.1 

87.6 

90.5 

91.2 

92.8 

94.2 

94.6 

94.7 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

GE 

300 

77.1 

82.0 

85.6 

88.3 

91.6 

92.4 

94.0 

95.9 

96.6 

97.1 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

OS 

200 

77.1 

82.2 

85.7 

88.4 

91.9 

92.7 

94.3 

96.3 

97.2 

97.7 

98.1 

98.2 

98.6 

98.6 

98.7 

98.9 

CB 

100 

77.1 

82.2 

85.7 

88.4 

91.9 

92.7 

94.3 

96.3 

97.2 

97.7 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

99.0 

99.8 

GX 

0001 

77.1 

82.2 

85.7 

88.4 

91.9 

92.7 

94.3 

96.3 

97.2 

97.7 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

99.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUERCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LOT  TO  OTC: 

♦  6 

MONTH : 

MAY 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

MILES 

IB 

GB 

CS 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

I  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

51.1 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

SI. 8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

CS  20000 

S9.2 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

6C.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

CE 

18000 

60.0 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

GB 

16000 

60.0 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61  0 

61.0 

61 .0 

GE 

14000 

60.8 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GE 

12000 

62.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63  .9 

GB 

10000 

65.2 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GB 

9000 

65.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GB 

8000 

67.5 

68.6 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GB 

7000 

67.6 

68.7 

68.9 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GE 

6000 

68.4 

69.5 

69.7 

69.9 

70.0 

70.0 

/  0.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GB 

5000 

69.1 

70.3 

70.5 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

CE 

4500 

69.9 

71.1 

71.3 

71.5 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

CE 

4000 

70.9 

72.2 

72.4 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GE 

3500 

71.6 

73.1 

73.4 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GE 

3000 

73.5 

75.3 

75.7 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GE 

2500 

75.7 

77.5 

78.0 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GB 

2000 

79.1 

81.0 

81.4 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

1800 

80.4 

82.3 

82.8 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

CB 

1500 

82.9 

85.4 

86.1 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

GE 

1200 

85.8 

88.6 

89.7 

90.8 

91.0 

91 .0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

GB 

1000 

86.8 

89.8 

91.1 

92.3 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

GK 

900 

87.2 

90.2 

91.5 

93.1 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

GE 

800 

87.4 

90.8 

92.3 

93.9 

94.5 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

GE 

700 

88.0 

91.4 

93.0 

94.9 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

9b. 1 

96.1 

96.2 

GE 

600 

88.2 

91.7 

93.3 

95.3 

96.1 

96.1 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

GB 

500 

88,3 

91.8 

93.4 

95.5 

96.6 

96.6 

97.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

GB 

400 

88.5 

92.2 

93.8 

96.0 

97.5 

97.5 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

GB 

300 

88.5 

92.2 

93.9 

96.5 

98.1 

98.2 

98.8 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

GE 

200 

88.5 

92.2 

93.9 

96.5 

98.1 

98.2 

98.8 

99.2 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99. E 

99.8 

99.8 

99.9 

GB 

100 

88.5 

92.2 

93.9 

96.5 

98.1 

98.2 

98.9 

99.4 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

000 

88.5 

92.2 

93.9 

96.5 

98.1 

98.2 

98.9 

99.4 

99.5 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPBNATING  LOCATION  *A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  KAMI:  VANCE  AFB  OK 

L3T  TO  UTC:  ♦  6 


PERI 00  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTE:  MAY  HOURS:  12-14 


CEIL  INC  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


nr  1 

FEET  | 

1  GB 
i  7 

GB 

6 

GB 

5 

GS 

4 

GB 

3 

CB 

2  1/2 

GS 

2 

GB 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GS 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

CB  20000 

60.5 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.  e 

60.8 

60.8 

60.8 

50.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.6 

60.8 

60.8 

OB  1N000 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

CE  16000 

61.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

CB  14000 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

bl.9 

61.9 

61.9 

at  12000 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

CB  lOOOO 

66.6 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GB  9000 

66.9 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GS  8000 

69.1 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

as  7000 

69.5 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

CE  6000 

70.1 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

SB  5000 

71.4 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

CE  4500 

72.9 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GK  4000 

74.5 

75.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OB  3500 

78.0 

78.6 

78.7 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB  3000 

82.4 

83.2 

83.3 

83.4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB  2500 

86.2 

87.2 

87.3 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

CE  2000 

88.8 

90.0 

90.1 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OK  1800 

89.2 

90.5 

90.6 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OK  1500 

91.4 

92.9 

93.3 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB  1200 

93.1 

94.6 

95.1 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

CB  1000 

93.5 

95.1 

95.8 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

CE  900 

93.8 

95.4 

96.1 

96.5 

96.8 

96. B 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

at  BOO 

94.0 

95.6 

96.3 

96.7 

97  .0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB  700 

94.3 

96.1 

96.9 

97.3 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

CB  600 

94.3 

96.2 

97.1 

97.8 

98.5 

98.5 

98.6 

99.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

at  500 

94.3 

96.2 

97.1 

98.0 

98.7 

90.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB  400 

94.3 

96.2 

97.2 

98.1 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB  300 

94.4 

96.3 

97.3 

98.2 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB  200 

94.4 

96.3 

97.3 

98.2 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

CB  100 

94.4 

96.3 

97.3 

98.2 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  000 

94.4 

96.3 

97.3 

98.2 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OmUlN  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAKB:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

»  1 

GS 

CB 

GS 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GK 

GE 

GE 

CE 

GE 

FEET  j 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

55. 1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

CK  20000 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

CK 

18000 1 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

CK  16000 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GK 

14000 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

CK 

12000 

69.2 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

CK 

10000 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

OK 

9000 

72.9 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

CK 

8000 

75.1 

75.5 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

CK 

7000 

75.9 

76.3 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

CK 

6000 

76.3 

76.8 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GK 

5000 

78.1 

78.5 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78. 7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

C8 

4500 

79.6 

80.0 

80.1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

CK 

4000 

62.9 

83.3 

83.4 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

OK 

3500 

87.0 

87.4 

87.7 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88. 0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

CK 

3000 

90.0 

90.6 

91.1 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GK 

2500 

90.9 

91.7 

92.2 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

CE 

2000 

92.3 

93.3 

93.8 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

CK 

1800 

92.6 

93.7 

94.1 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

1500 

94.1 

95.5 

95.9 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

CE 

1200 

94.6 

96.1 

96.6 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GK 

1000 

95.4 

96.9 

97.3 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

CE 

900 

95.4 

97.0 

97.5 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

CE 

800 

95.4 

97.0 

97.5 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

CE 

700 

95.4 

97.0 

97.5 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

CK 

600 

95.6 

97.2 

97.8 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

CE 

500 

95.6 

97.3 

98.0 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

400 

95.6 

97.3 

98.2 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GK 

300 

95.6 

97.3 

98.3 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OK 

200 

95.6 

97.3 

98.3 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

100 

95.6 

97.3 

98.3 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

000 

95.6 

97.3 

98.3 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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crawrara  waat or  p  Escarp,  gb  frequency  of  occurrence  of  cbilirg  versus  visibility 

USWRK,  ASHEVILLE  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

1ST  TO  UTC:  ♦  6 


PERI 00  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAT  HOURS:  18-20 


CEIL  INC 

IN 

FEET  | 

1  GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IH  STATUTE  MILES 
GE  CK  GB  GB 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GTB 

1 

fJR 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/h: 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

58.8 

59.7 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

GB  20000 

71.3 

72.5 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

CS  18000 

72.0 

73.2 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

OB 

16000 

72.2 

73.3 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

GB 

14000 

72.4 

73.5 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

■J1.9 

73.9 

73.9 

GB 

12000 

74.1 

75.4 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

ge 

10000 

77.6 

79-0 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

SB 

9000 

78.3 

79.7 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

8000 

80.1 

81.5 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81 .8 

81.8 

SE 

7000 

80.5 

81.9 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OB 

6000 

80.8 

82.2 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GB 

5000 

82.2 

83.8 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

SB 

4500 

82.9 

84.6 

84.8 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85. 3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

SB 

4000 

85.5 

87.2 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

07.8 

SB 

3500 

86.3 

88.3 

88.6 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89-7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

3000 

87.7 

89.9 

90.4 

91.2 

91.3 

91.4 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

SB 

2500 

88.5 

90.8 

91.4 

92.2 

92.3 

92.4 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

2000 

89.2 

91.6 

92.5 

93.2 

93.3 

93.4 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

SB 

1800 

89.5 

91.8 

92.7 

93.4 

93.5 

93.7 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

SB 

1500 

90.2 

92.8 

93.7 

94.5 

94.6 

94.7 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95  1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

1200 

91.9 

94.6 

95.5 

96.3 

96.5 

96.7 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

SB 

1000 

93.0 

95.8 

96.7 

97.5 

97.6 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

900 

93.0 

95.8 

96.7 

97.5 

97.6 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

SB 

800 

93.0 

95.8 

96.7 

97.5 

97.6 

97.8 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

SB 

700 

93.1 

95.9 

96.8 

97.6 

97.7 

98.0 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

<* 

600 

93.3 

96.1 

97.0 

97.8 

98.0 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

G8 

500 

93.3 

96.1 

97.0 

97.8 

98.2 

98.4 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

SB 

400 

93.3 

96.1 

97.0 

97.8 

98.2 

98.4 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

300 

93.3 

96.1 

97.0 

98.0 

98.5 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

68 

200 

93.3 

96.1 

97.0 

98.0 

98.5 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OK 

100 

93.3 

96.1 

97.0 

98.0 

98.5 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GS 

000 

93.3 

96.1 

97.0 

98.0 

98.5 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

loo.o 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILINO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 
LSI  TO  VIC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  21-23 


*  » 


* 


% 


onxinc 

in  ] 

FEET  1 

1  GB 
|  7 

GB 

6 

GB 

5 

CB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

63.2 

63.5 

63.7 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

OB 

20000 

70.5 

71.1 

71.3 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

OK 

18000 

70.9 

71.4 

71.6 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OB 

16000 

70.9 

71.4 

71.6 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OB 

14000 

71.0 

71.5 

71.7 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

OB 

12000 

73.2 

73.8 

■*4.0 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

10000 

75.7 

76.2 

76.7 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GB 

9000 

76.6 

77.1 

77.5 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

OB 

8000 

78.4 

78.9 

79.4 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GB 

7000 

78.5 

79.0 

79.5 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

6000 

79.0 

79.6 

80.0 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.  l 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

5000 

80.0 

81.0 

81.5 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GB 

4500 

80.8 

81.7 

82.4 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

81.0 

81.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

63.0 

83.0 

GB 

4000 

82.7 

83.7 

84.3 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84. 9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GB 

3500 

83.4 

84.5 

85.2 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85. 8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GB 

3000 

85.9 

87.1 

87.8 

88.6 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

68.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OB 

2500 

86.6 

88.1 

89.1 

89.9 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

2000 

87.6 

89.1 

90.3 

91.1 

91.4 

91.4 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

1800 

87.8 

89.4 

90.5 

91.3 

91.6 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

as 

1500 

89.2 

90.9 

92.2 

92.9 

93.2 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

1200 

90.4 

92.2 

93.4 

94.2 

94.9 

94.9 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

1000 

91.3 

93.0 

94.5 

95.7 

96.5 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

95.8 

96.8 

96.9 

96.9 

GB 

900 

91.3 

93.0 

94.5 

95.7 

96.5 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

GB 

800 

91.6 

93.2 

94.8 

96.2 

97.0 

97.0 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

GB 

700 

91.8 

93.5 

95.1 

96.6 

97.3 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

GB 

600 

91.8 

93.5 

95.1 

96.6 

97.3 

97.3 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

CB 

500 

92.0 

93.9 

95.4 

97.0 

98.0 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

OB 

400 

92.0 

93.9 

95.4 

97.0 

98.0 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

GB 

300 

92.2 

94.0 

95.5 

97.1 

98.2 

98.2 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.5 

99.6 

OB 

200 

92.2 

94.0 

95.5 

97.2 

98.3 

98.3 

98.8 

99.1 

99.1 

99-1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

GB 

100 

92.2 

94.0 

95.5 

97.2 

98.3 

98.3 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

GB 

000 

92.2 

94.0 

95.5 

97.2 

98.3 

98.3 

98.8 

69.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  K  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB  i 

OK 

PERI 00 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

♦  6 

HOffTH; 

MAY  HOURS:  ALL 

cxu.no 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IE  1 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

CE 

GE 

FEET  j 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

54.8 

55.6 

56.0 

56.4 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

GS 

20000 

63.4 

64.4 

64.9 

65.3 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GB 

18000 

63.8 

64.9 

65.4 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

GE 

16000 

63.9 

64.9 

65.4 

65.8 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GE 

14000 

64.3 

65.4 

65.9 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GB 

12000 

66.1 

67.2 

67.7 

68.1 

68.4 

68.4 

68.4 

60. 5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

at 

10000 

69.1 

70.3 

70. 8 

71.3 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GE 

9000 

69.5 

70.7 

71.3 

71.7 

72.0 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

OB 

8000 

71.6 

72.8 

73.4 

73.9 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74-3 

74.4 

74.4 

GZ 

7000 

71.9 

73.1 

73.8 

74.2 

74.5 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

at 

6000 

72.6 

73.8 

74.4 

74.9 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

cs 

5000 

74.0 

75.4 

76.0 

76.6 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GE 

4500 

75.0 

76.4 

77.1 

77.6 

77.9 

76.0 

76.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GB 

4000 

77.0 

78.5 

79.2 

79.7 

80.0 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GS 

3500 

78.6 

80.2 

81.0 

81.6 

82.0 

82.0 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GS 

3000 

81.0 

82.7 

83.5 

84.2 

84.6 

84.7 

64.8 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GB 

2500 

82.3 

84.2 

85.0 

85. 8 

86.2 

86.3 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86. 6 

GS 

2000 

84.0 

86.0 

87.0 

87.7 

88.2 

88.3 

88.4 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GS 

1800 

84.5 

86.5 

87.5 

88.3 

88.8 

88.8 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GS 

1500 

86.1 

88.5 

89.6 

90.5 

91.0 

91.1 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GS 

1200 

87.4 

89.9 

91.2 

92.2 

92.8 

92.8 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

at 

1000 

88.3 

90.8 

92.2 

93.3 

94.0 

94.1 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

900 

88.4 

91.1 

92.5 

93.7 

94.1 

94.4 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GS 

800 

88.7 

91.4 

92.9 

94.2 

94.9 

95.0 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

700 

88.9 

91.7 

93.2 

94.6 

95.3 

95.5 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96,2 

GB 

600 

89.1 

91.9 

93.5 

95.0 

95.8 

95.9 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GS 

500 

89.3 

92.2 

93.8 

95.3 

96.3 

96.4 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97,4 

97.4 

GB 

400 

09.4 

92.3 

94.0 

95.6 

96.8 

96.9 

97.4 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

GS 

300 

89.5 

92.4 

94.2 

95.9 

97.3 

97.4 

98.0 

98.5 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

GS 

200 

89.5 

92.5 

94.2 

96.0 

97.4 

97.6 

98.2 

98.8 

98.9 

99.1 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

OS 

100 

89.5 

92.5 

94.3 

96.1 

97.5 

97.7 

98.3 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

GB 

000 

89. 5 

92.5 

94.3 

96.1 

97.5 

97.7 

98.3 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  7440 
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OPKRATIIRJ  LOCATION  •»■ 

oannc,  ashevtlle  nc 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CBILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

JUN 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CELL 

66.0 

66.7 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB 

20000 

75.9 

76.7 

77.6 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

18000 

75.9 

76.7 

77.6 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

16000 

75.9 

76.7 

77.6 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GE 

14000 

76.6 

77.3 

78.2 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GK 

12000 

77-6 

78.3 

79.2 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GB 

10000 

81.2 

82.1 

83.2 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

63.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

9000 

81.6 

82.4 

83.6 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

8000 

84.4 

85.4 

86.6 

87.0 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87  .8 

87.8 

87.8 

GE 

7000 

84.9 

85.9 

87.0 

87.4 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

6000 

85.0 

86.0 

87.1 

87.6 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.: 

88.3 

GE 

5000 

86.8 

87.8 

88.9 

89.4 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

CB 

4500 

87.4 

88.6 

89.7 

90.2 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

4000 

89.3 

90.8 

92.0 

92.8 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

3500 

89.4 

90.9 

92.1 

92.9 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

3000 

90.7 

92.1 

93.4 

94.2 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

2500 

91.2 

92.8 

94.1 

94.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

2000 

91.7 

93.2 

94.6 

95.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

1800 

91.7 

93.2 

94.6 

95.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

CB 

1500 

92.2 

93.8 

95.2 

96.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

1200 

92.2 

93.8 

95.2 

96-0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

1000 

92.4 

94.0 

95.4 

96.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

CR 

900 

92.6 

94.1 

95.6 

96.3 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

BOO 

92.6 

94.1 

95.6 

96.3 

97.3 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

700 

92.7 

94.3 

95.8 

96.6 

97.8 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

600 

92.8 

94.4 

95.9 

96-7 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

soo 

93.0 

94.7 

96.1 

96.9 

98.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

400 

93.1 

94.8 

96.3 

97.2 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

300 

93.2 

94.9 

96.4 

97.6 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

200 

93.3 

95.0 

96.7 

97.8 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

93.3 

95.0 

96.7 

97.8 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

93.3 

95.0 

96.7 

97.8 

99.2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
USAPSTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  BUIBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

rEBT 

I  GB 

1  7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

I  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

no  cm 

58.9 

61.2 

62.8 

63.8 

64.3 

64.3 

64.7 

64.8 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

OK  20000 

67.9 

70.2 

72.3 

73.4 

74.0 

74.0 

74.3 

74.4 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GS 

18000 

67.9 

70.2 

72.3 

73.4 

74.0 

74.0 

74.3 

74.4 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

at 

16000 

67.9 

70.2 

72.3 

73.4 

74.0 

74.0 

74.3 

74.4 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

C8 

14000 

68.2 

70.6 

72.9 

74.0 

74.6 

74.6 

74.9 

75.0 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

“ 

12000 

69.0 

71.3 

73.7 

74.8 

75.3 

75.3 

75.7 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GS 

10000 

73.7 

76.2 

78.7 

79.8 

80.3 

80.3 

80.7 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GS 

9000 

74.0 

76.6 

79.0 

80.1 

80.7 

80.7 

81.0 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

cs 

8000 

76.6 

79.2 

81.8 

83.0 

83.8 

83.8 

84.1 

84.2 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GS 

7000 

76.9 

79.6 

82.1 

83.3 

84.1 

84.1 

84.4 

84.6 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

CS 

6000 

77.3 

80.0 

82.8 

84.0 

84.8 

84.8 

85.1 

85.2 

85.3 

85.4 

,  85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GS 

5000 

77.9 

80.6 

83.3 

84.6 

85.3 

85.3 

85.7 

85.8 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GS 

4500 

78.2 

80.9 

83.7 

85.0 

85.9 

85.9 

86.2 

86.3 

86.4 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GK 

4000 

80.4 

83.7 

86.4 

88.0 

88.9 

88.9 

89.2 

89.3 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

as 

3500 

81.6 

84.9 

87.7 

89.2 

90.1 

90.1 

90.4 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GS 

3000 

82.7 

86.0 

89.1 

90.9 

91.8 

91.8 

92.1 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

cs 

2500 

83.3 

86.7 

89.8 

91.6 

92.4 

92.4 

92.8 

92.9 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GK 

2000 

83.8 

87.3 

90.6 

92.7 

93.6 

93.6 

93.9 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GS 

1800 

83.8 

87.3 

90.6 

92.7 

93-6 

93.6 

93.9 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GS 

1500 

85.0 

88.6 

91.8 

94.2 

95.1 

95.1 

95.6 

95.7 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

as 

1200 

85.0 

88.6 

91.8 

94.2 

95.1 

95.1 

95.6 

95.7 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

at 

1000 

85.1 

88.7 

91.9 

94.3 

95.2 

95.2 

95.7 

95.8 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

CK 

900 

85.3 

88.9 

92.1 

94.6 

95.4 

95.4 

95.9 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GS 

800 

85.6 

89.1 

92.3 

94.8 

95.7 

95.7 

96.1 

96.2 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

700 

85.6 

89.1 

92.3 

94.8 

95.9 

95.9 

96.3 

96.4 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

as 

600 

85.6 

89.2 

92.4 

95.0 

96.3 

96.4 

97.0 

97.1 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

as 

500 

85.8 

89.4 

92.7 

95.3 

96.7 

97.0 

97.6 

97.7 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

os 

400 

85.8 

89.4 

92.8 

95.6 

96.9 

97.2 

97.8 

97.9 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

as 

300 

85.8 

89.4 

93.0 

95.8 

97.1 

97.4 

98.0 

98.1 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GS 

200 

85.8 

89.4 

93.0 

96.0 

97.3 

97.7 

98.2 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GS 

100 

85.8 

89.4 

93.1 

96.3 

97.7 

98.0 

98.6 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GS 

000 

85.8 

89.4 

93.1 

96.3 

97.7 

98.0 

98.6 

96.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

TOTAL  IMSER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  ‘A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD;  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  OTC: 

♦  6 

MONTH: 

juh 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN 

1  GB 

CE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

* 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

WO 

CEIL 

49.9 

52.4 

54. 6 

55.8 

56.2 

56.6 

56.8 

57.0 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

CB  20000 

60.3 

63.6 

66.1 

67.4 

68.1 

68.4 

68.8 

69.1 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

CB 

18000 

60.3 

63.6 

66.1 

67.6 

68.3 

68.7 

69.0 

69.3 

69.7 

69-7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

GE  16000 

60.3 

63.6 

66.1 

67.6 

68.3 

68.7 

69.0 

69.3 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

GE 

14000 

61.4 

64.7 

67.3 

68.8 

69.6 

69.9 

70.2 

70.6 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

GE 

12000 

63.3 

66.6 

69.7 

71.1 

72.2 

72.6 

72.9 

73.2 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

GE 

10000 

68.4 

71.9 

74.8 

76.2 

77.3 

77.7 

78.0 

78.3 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

GB 

9000 

68. 9 

72.4 

75.3 

76.8 

77.9 

78.2 

78.6 

78.9 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

GE 

8000 

71.6 

75.1 

78.0 

79.4 

80.7 

81.0 

81.4 

82.2 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

GE 

7000 

72.2 

75.8 

78.7 

80.1 

81.3 

81.7 

82.1 

82.9 

83.3 

83.4 

83.4 

63.4 

83 .6 

83.6 

83.7 

83.7 

GE 

6000 

73.0 

76.6 

79.4 

81.2 

82.4 

82.8 

83.2 

84.0 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

GE 

5000 

73.7 

77.3 

80.2 

82.0 

83.2 

83.6 

84.0 

84.8 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.6 

85.6 

85.7 

85. 7 

GE 

4500 

74.4 

78.1 

81.0 

82.8 

84.0 

84.3 

84.8 

85.6 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

GB 

4000 

75.4 

79.6 

82.6 

84.3 

85.7 

86.0 

86.4 

87.3 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

GB 

3500 

76.6 

80.7 

83.7 

85.4 

86.8 

87.1 

87.6 

88.4 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

GB 

3000 

76.7 

81.0 

84.0 

85.9 

87.2 

87.6 

88.0 

88.9 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

GE 

2500 

77.2 

81.6 

84.6 

86.6 

87.9 

88.2 

88.8 

89.7 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

GE 

2000 

77.9 

82.3 

85.3 

87.4 

88.9 

89.2 

89.8 

90.7 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

GB 

1600 

78.9 

82.4 

85.4 

87.6 

89.0 

89.3 

89.9 

90.8 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

GE 

1500 

78.6 

83.3 

86.3 

88.8 

90.2 

90.6 

91.1 

92.1 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

GE 

1200 

78.9 

83.7 

86.8 

89.2 

90.7 

91.0 

91.6 

92.6 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

GE 

1000 

79.3 

84.3 

87.6 

90.0 

91.7 

92.0 

92.7 

93.7 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

GE 

900 

79.6 

84.6 

87.8 

90.4 

92.2 

92.6 

93.2 

94.2 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

GE 

800 

79.6 

84.6 

87.8 

90.6 

92.4 

92.8 

93.4 

94.4 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

GB 

700 

79.6 

84.6 

87.8 

90.6 

92.7 

93.0 

93.7 

94.8 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

GE 

600 

79.6 

84.6 

87.9 

90.7 

92.8 

93.1 

93.8 

94.9 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

GB 

500 

79.6 

84.6 

87.9 

90.7 

92.  B 

93.2 

94.0 

95.1 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

GE 

400 

79.6 

84.7 

88.0 

90.9 

93.1 

93.9 

95.0 

96.1 

96.8 

97.3 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.8 

97.9 

GB 

300 

79.6 

84.7 

88.0 

91.0 

93.4 

94.2 

95.4 

96.6 

97.2 

97.8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

GB 

200 

79.6 

84.7 

88.0 

91.1 

94.0 

94.8 

96.1 

97.2 

97.9 

98.4 

98.6 

98.6 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

GB 

100 

79.6 

84.7 

88.0 

91.1 

94.0 

94.8 

96.1 

97.3 

98.0 

98.7 

98.8 

98.8 

99.3 

99.3 

99.6 

99.9 

GB 

000 

79-6 

84.7 

88.0 

91.1 

94.0 

94.8 

96.1 

97.3 

98.0 

98.7 

98.8 

98.8 

99.3 

99.3 

99.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  DC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/B 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

56.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GE  20000 

67.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

CHS 

18000 

67.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

66.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

at  16000 

67.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

<38.8 

G8 

14000 

66.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

'>9.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

12000 

71.8 

72.8 

72.8 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GE 

10000 

75.8 

76.8 

76.8 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GB 

9000 

76.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

8000 

78.1 

79.2 

79.2 

79.4 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

7000 

78.4 

79.6 

79.7 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80, 1 

80.1 

80.1 

80.1 

GB 

6000 

79.7 

80.8 

80.9 

81.1 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GS 

5000 

81.0 

82.1 

82.2 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

4500 

81.4 

62.6 

82.7 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GB 

4000 

83.2 

84.4 

84.6 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85. 1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

3500 

84.7 

85.9 

86.0 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

3000 

86.7 

87.9 

88.0 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB 

2500 

87.2 

88.4 

88,7 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

2000 

89.1 

90.4 

90.8 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

1800 

89.9 

91.2 

91.6 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OS 

1500 

90.8 

92.2 

92.8 

93.4 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GS 

1200 

91.6 

93.3 

93.9 

94.7 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

1000 

92.0 

93.9 

94.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

900 

92.3 

94.4 

95.8 

96.9 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97,4 

97.4 

97.4 

9/  .4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

800 

92.7 

94.9 

96.2 

97.6 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

700 

93.0 

95.2 

96.7 

98.0 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

600 

93.0 

95.3 

96.8 

98.2 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.6 

GB 

500 

93.3 

95.8 

97.2 

98.7 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

400 

93.6 

96.0 

97.4 

98.9 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

300 

93.6 

96.1 

97.6 

99.0 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

93.7 

96.2 

97.7 

99.2 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

93.7 

96.2 

97.7 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

93.7 

96.2 

97.7 

99.2 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LOT  TO  OTC: 

♦  6 

MOUTH: 

JUN 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GS 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

5B.7 

59.0 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

CB 

20000 

70.9 

71.1 

71-1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

18000 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

CK 

16000 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GB 

14000 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

12000 

75.2 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GB 

10000 

78.0 

78.4 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78. B 

GB 

9000 

78.2 

78.7 

70.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

8000 

79.3 

79.9 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

CK 

7000 

79.7 

80.2 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

00.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GB 

6000 

80.8 

81.3 

81.7 

82.0 

82.0 

82.0 

•2.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

5000 

83.4 

04.0 

84.3 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

CB 

4500 

83.9 

84.4 

84.8 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

65.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

CB 

4000 

86.6 

87.1 

87.4 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GB 

3500 

88.6 

89.1 

89.4 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

3000 

91.7 

92.6 

93.0 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

2500 

92.6 

93.4 

94.1 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

CB 

2000 

93.8 

94.9 

95.7 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

1800 

94.2 

95.7 

96.4 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

1500 

94.6 

96.0 

96.6 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1200 

95.1 

96.7 

97.7 

90.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1000 

95.4 

97.0 

98.0 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

900 

95.7 

97.2 

98.2 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

800 

95.7 

97.2 

98.2 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

700 

95.9 

97.4 

98.6 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.0 

99.8 

99.0 

GB 

600 

95.9 

97.4 

98.6 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.  B 

99.8 

GB 

500 

95.9 

97.4 

98.6 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

400 

95.9 

97.4 

98.6 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

loo.o 

GB 

300 

95.9 

97.4 

98.6 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

95.9 

97.4 

98.6 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

95.9 

97.4 

98.6 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

95.9 

97.4 

98.6 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  1 

HMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

jim 

HOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  1H 

STATUTE 

MILES 

IN 

GE 

GS 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

I  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEI7 

61.1 

61.3 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

20000 

73.2 

73.4 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

CS 

18000 

73.3 

73.6 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

SB 

16000 

73.4 

73.7 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GE 

14000 

74.6 

74.8 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

SB 

12000 

76.7 

76.9 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

SB 

10000 

79.6 

79.8 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

SB 

9000 

80.3 

BO. 6 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

SB 

8000 

83.2 

83.4 

84.1 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

7000 

83.9 

84.1 

84.8 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

SB 

6000 

84.2 

84.4 

85.1 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

m 

5000 

86.2 

86.6 

87.4 

87.8 

87.9 

87.9 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

68.1 

GE 

4500 

86.9 

87.2 

88.1 

88.4 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

B8.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

4000 

89.9 

90.4 

91.6 

91.9 

92.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

3500 

91.1 

91.8 

93.1 

93.4 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

3000 

93.2 

94.4 

95.9 

96.3 

96.7 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

2500 

93.6 

94.8 

96.2 

96.7 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

SB 

2000 

94.0 

95.2 

96.7 

97.1 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

SB 

1800 

94.2 

95.4 

96.9 

97.3 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

1500 

94.6 

95.8 

97.2 

97.7 

98.0 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1200 

94.7 

95.9 

97.3 

98.0 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

SB 

1000 

94.8 

96.0 

97.4 

98.1 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

900 

94.9 

96.1 

97.6 

98.2 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

800 

94.9 

96.1 

97.6 

98.2 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

700 

94.9 

96.1 

97.6 

98.2 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GS 

600 

94.9 

96.1 

97.6 

98.2 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GS 

500 

94.9 

96.1 

97.6 

98.2 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

400 

94.9 

96.1 

97.6 

98.2 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

SB 

300 

94.9 

96.1 

97.6 

98.2 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

loo.  r 

100.0 

100.0 

GB 

200 

94.9 

96.1 

97.6 

98.2 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

94.9 

96.1 

97.6 

98.2 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

94.9 

96.1 

97.6 

98.2 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

■» 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PBRCEifTACB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAPETAC,  ASHEVILLE  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  : 

NUMBER: 

722535 

STATION  NANS:  VANCE  AFT 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD: 

JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

:  ♦  6 

MONTH: 

JUN 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  :B 

STATUTE 

MILES 

IN 

1  “ 

CE 

GE 

GB 

GK 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

CE 

GE 

nun 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

l 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

62.9 

63.3 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

CB 

20000 

76.9 

77.4 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

CE 

18000 

77.0 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.0 

77.8 

77  .8 

77.8 

77  .8 

GB 

16000 

77.3 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GK 

14000 

78.2 

78.9 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

CK 

12000 

80.0 

80.7 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81  .2 

81.2 

81  .2 

GB 

10000 

83.4 

84.2 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84-9 

GB 

9000 

83.7 

84.4 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GK 

•000 

86.1 

86.9 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.0 

CE 

7000 

87.1 

87.9 

88.7 

88.7 

88.7 

68.7 

86.8 

88.8 

68.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

6000 

87.2 

88.0 

•6.8 

88.8 

08.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

5000 

88*7 

89.4 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

4500 

90.1 

90.9 

91.9 

91.9 

91.3 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92  .0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

4000 

91.8 

92.6 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

3500 

93.6 

94.6 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

3000 

94.0 

95.1 

96.6 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

CE 

2500 

94.3 

95.4 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97  .6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

2000 

95.0 

96.1 

97.6 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

90.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

1800 

95.0 

96.1 

97.6 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

CE 

1500 

95.4 

96.6 

98.0 

90.3 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

90.8 

98.8 

98.8 

CE 

1200 

95.6 

96.7 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

CE 

1000 

95.6 

96.7 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

CE 

900 

95.6 

96.7 

98.1 

98.4 

98.4 

98.6 

96.7 

98.7 

98.7 

98.8 

90.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

800 

95.7 

96.8 

98.2 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

700 

95.9 

97.0 

98.4 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

CE 

600 

95.9 

97.0 

98.4 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GK 

500 

95.9 

97.0 

98.4 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

9C .  2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

CE 

400 

95.9 

97.0 

98.4 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99. 1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

300 

95.9 

97.0 

98.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

GB 

200 

95.9 

97.0 

98.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100. 0 

100.0 

loo.o 

GB 

100 

95.9 

97.0 

98.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

95.9 

97.0 

98.4 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.7 

99.9 

99.9 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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CPERATIMC  IOC ATIOH  *A‘ 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCEBTAGB  FKBQUEHCY  OF  OCCVRREHCB  OF  CEIL1HG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATIOH  HAMS:  VARCE  AFB  OK 
LSI  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAW  82  -  DEC  91 
MOUTH:  JUH  BOORS :  21-23 


CKILIHC 
IH  i 

FEET  1 

1  GB 

1  7 

GE 

6 

GB 

5 

GS 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GE  CE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

CE 

5/8 

GE 

1/2 

08 

3/8 

GB 

1/4 

GS 

0 

HO  CEIL 

66.7 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

at 

20000 

78.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

18000 

78.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

r0.0 

80. u 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

16000 

79.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GB 

14000 

79.8 

81.0 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

61.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81 .2 

81.2 

GS 

12000 

80.8 

82.1 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

02.4 

82.4 

82.4 

GE 

10000 

85.0 

86.6 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87  .0 

87.0 

87.0 

87.0 

97.0 

87.0 

87.0 

87.0 

OB 

9000 

85.0 

86.6 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GB 

8000 

87.9 

89.4 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

83.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

•»9.9 

GB 

7000 

88.6 

90.1 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

6000 

88.8 

90.3 

90.7 

90.9 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

68 

5000 

90.4 

92.0 

92.3 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

■r  .  6 

92.6 

GB 

4300 

90.9 

92.7 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

-  - 1 

93.3 

GB 

4000 

92.4 

94.4 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

as 

3500 

92.8 

94.8 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

68 

3000 

92.9 

94.9 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

2500 

93.1 

95.1 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

68 

2000 

93.4 

93.4 

96.2 

96.4 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.0 

96.8 

68 

1800 

93.9 

95.9 

96.7 

96.9 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

1500 

94.7 

96.7 

97.4 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

1200 

94.7 

96.7 

97.4 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

68 

1000 

94.7 

96.7 

97.4 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

68 

900 

94.7 

96.7 

97.4 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

CB 

800 

94.9 

96.9 

97.7 

97.9 

98.1 

96.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

90.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

700 

95.2 

97.2 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

988 

98.8 

98.8 

98.8 

68 

600 

95.2 

97.2 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

90.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

68 

500 

95.2 

97.2 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.7 

9P.9 

98.9 

98.9 

96.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

400 

95.6 

97.6 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99  .6 

99.6 

GB 

300 

95.6 

97.6 

98.3 

98.7 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

95.6 

97.6 

98.3 

98.7 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

100 

95.6 

97.6 

98.3 

98.7 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GS 

000 

95.6 

97.6 

98.3 

98.7 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 
1ST  TO  IITC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


CEILING 
IN  1 

FEET  | 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

OB 

1/4 

GE 

0 

NO 

•JSIL 

60.1 

61.1 

61.8 

62.1 

62.2 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62-5 

62.5 

OB 

20000 

71.3 

72.5 

73.3 

73.7 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

GB  18000 

71.5 

72.7 

73.5 

73.8 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

OB 

16000 

71.6 

72.8 

73.6 

74.0 

74.2 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

CT 

14000 

72.5 

73.7 

74.6 

75.0 

75.2 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

OB 

12000 

74.3 

75.6 

76.5 

76.9 

77.2 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

GB 

10000 

78.1 

79.5 

80.5 

80.9 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81  .5 

81.5 

81.5 

OB 

9000 

78.5 

79.8 

80.9 

81.3 

81.6 

81.6 

81.7 

61.8 

81.  B 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81-9 

81.9 

81.9 

GB 

8000 

80.9 

82.3 

83.4 

83.9 

84.2 

84.3 

84.4 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

64.6 

GB 

7000 

81.5 

82.9 

84.0 

84.5 

84.8 

84.9 

85.0 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

CE 

6000 

82.0 

83.4 

84.6 

85.1 

85.5 

85.5 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GB 

5000 

83.5 

85.0 

86.1 

86.7 

87.1 

87.1 

87.3 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GB 

4500 

84.2 

85.7 

86.8 

87.4 

87.8 

87.9 

88.0 

88.2 

88.2 

88.3 

88. 3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

4000 

86.1 

87.9 

89.2 

89.9 

90.3 

90.4 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.0 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

3500 

87.3 

89.1 

90.4 

91.1 

91.6 

91.7 

91.8 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

GB 

3000 

88.6 

90.5 

92.0 

92.7 

93.2 

93.3 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

2500 

89.1 

91.0 

92.5 

93.3 

93.8 

93.9 

94.1 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

2000 

89.8 

91.9 

93.4 

94.3 

94.8 

94.9 

95.1 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

1800 

90.1 

92.2 

93.7 

94.6 

95.1 

95.2 

95.4 

95.5 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

GB 

1500 

90.7 

92.9 

94.4 

95.4 

96.0 

96.1 

96.3 

96.4 

96.5 

96-6 

96.7 

96-7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

1200 

91.0 

93  .2 

94.8 

95.8 

96.4 

96.4 

96.7 

96.8 

96.9 

97  .0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

1000 

91.2 

93.4 

95.1 

96.1 

96.7 

96.8 

97.0 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

900 

91.3 

93.6 

95.3 

96.4 

97.1 

97.1 

97.4 

97.5 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

800 

91.4 

93.7 

95.4 

96.6 

97.2 

97.3 

97.5 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

700 

91.6 

93.9 

95.6 

96.8 

97.5 

97.6 

97.8 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

600 

91.6 

93.9 

95.7 

96.9 

97.6 

97.8 

98. 0 

98.2 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

500 

91.7 

94.0 

95.8 

97.0 

97.8 

97.9 

98.2 

98.4 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

400 

91.8 

94.1 

95.9 

97.2 

98.0 

98.2 

98.5 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

300 

91.8 

94.2 

96.0 

97.3 

98.2 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

200 

91.8 

94.2 

96.0 

97.4 

98.3 

98.6 

98.9 

99.1 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

100 

91.8 

94.2 

96.0 

97.4 

98.4 

98.6 

98.9 

99.2 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

000 

91.8 

94.2 

96.0 

97.4 

98.4 

98.6 

98.9 

99.2 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7200 
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OPERATING  LOCATION  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILINQ  VERSUS  VISIBILITY 

U3AFETAC,  ASHEVILLE  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAR  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

♦  6 

KMVTB: 

JUL 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN 

GB 

GS 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

75.7 

77.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GS 

20000 

82.6 

84.5 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GB 

18000 

82.6 

84.5 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.  B 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GS 

16000 

82.7 

84.6 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GS 

14000 

83.5 

85.5 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.  B 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GS 

12000 

84.6 

86.6 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.0 

87.8 

87.8 

07.8 

87.0 

07.8 

GS 

10000 

88.3 

90.2 

91.3 

91.5 

91-7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GK 

9000 

88.4 

90.3 

91.4 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91 .8 

91.8 

GS 

8000 

89.5 

91.4 

92.5 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GS 

7000 

90.0 

91.9 

93.0 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GS 

6000 

90.3 

92.3 

93.4 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GS 

5000 

91.2 

93.2 

94.4 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GS 

4500 

91.6 

93.7 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OS 

4000 

93.9 

96.0 

97.3 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

as 

3500 

94.0 

96.1 

97.4 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GS 

3000 

94.6 

96.8 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GS 

2500 

94.6 

96.8 

98.4 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

90. 9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GS 

2000 

94.6 

96.8 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GS 

1800 

94.8 

97.0 

98.8 

99.2 

99-5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GS 

1500 

94.8 

97.0 

98.8 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

cs 

1200 

94.9 

97.1 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GS 

1000 

95.1 

97.2 

99.0 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

900 

95.1 

97.2 

99.0 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GS 

800 

95.1 

97.2 

99.0 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

700 

95.2 

97.3 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

95.2 

97.3 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

GB 

500 

95.2 

97.3 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GS 

400 

95.2 

97.3 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

95.2 

97.3 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

200 

95.2 

97.3 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

95.2 

97.3 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

000 

95.2 

97.3 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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ora rhir  location  **• 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FRBC"FNCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LOT  TO  IRC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

“ 

CB 

6 

GE 

5 

CB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 
GB  CS 

2  1/2  2 

CTKFUTB 

GB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

70.3 

72.3 

74.2 

74.8 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GE 

20000 

77.5 

79.7 

81.8 

82.5 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

OK 

18000 

77.6 

79.8 

81.9 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

CB 

16000 

77.6 

79.8 

81.9 

82.6 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

CB 

14000 

78.0 

80.1 

82.3 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

12000 

78.4 

80.5 

82.7 

83.3 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

03.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

CB 

10000 

81.3 

83.4 

85.7 

86.3 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

06.6 

GE 

9000 

81.8 

84.0 

86.2 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

CB 

8000 

84.5 

86.7 

89.0 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

09.9 

89.9 

89.9 

09.9 

89.9 

89.9 

GE 

7000 

84.9 

87.1 

89.5 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

6000 

85.4 

87.5 

89.9 

90.5 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

5000 

86.8 

89.2 

91.6 

92.4 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

4500 

87.4 

89.9 

92.3 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OB 

4000 

90.3 

92.8 

95.4 

96.2 

96.3 

96-3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

3500 

90.6 

93.1 

95.7 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

3000 

91.1 

93.5 

96.2 

97.1 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

2500 

91.2 

93.7 

96.3 

97.2 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

2000 

91.5 

94.0 

96.7 

97.5 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

1L00 

91.5 

94.0 

96.7 

97.5 

97.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98. 0 

98.0 

98.0 

98.0 

98. 0 

98.0 

GE 

1500 

92.2 

94.6 

97.3 

98.2 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

90.6 

GB 

1200 

92.7 

95.2 

97.8 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

CB 

1000 

92.7 

95.2 

97.8 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

900 

92.7 

95.2 

97.8 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

800 

92.7 

95.2 

97.8 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

700 

92.9 

95.5 

98.2 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

600 

92.9 

95.5 

98.2 

99.0 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

500 

93.2 

95.8 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

93.2 

95.8 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

300 

93.2 

95.8 

98.7 

99.6 

99.8 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

93.2 

95.8 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

93.2 

95.8 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

93.2 

95.8 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPKKATINC  LOCATION  ’A* 
OSAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  RAMS:  VANCE  APB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 


1ST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

JUL 

atxms: 

06-08 

CEIL  INC 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILKS 

IN 

1  GE 

GB 

GB 

GB 

CB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GK 

GE 

GE 

GE 

GB 

GK 

FEET 

[  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

61.4 

64.7 

67.0 

68.1 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.9 

69.0 

69.2 

69.2 

GB  20000 

68.4 

71.9 

74.3 

75.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.7 

76.8 

77.0 

77.0 

OB  18000 

68.4 

71.9 

74.3 

75.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.7 

76.8 

77.0 

77.0 

CB 

16000 

66.4 

71.9 

74.3 

75.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.7 

76.8 

77.0 

77.0 

GK 

14000 

69.2 

72.8 

75.2 

76.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.5 

77.6 

77.8 

77.8 

CB 

12000 

71.7 

75.4 

77.7 

78.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.1 

80.2 

80.4 

80.4 

CB 

10000 

76.3 

80.3 

83.0 

84.4 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.8 

85.9 

86.1 

86.1 

OB 

9000 

76.8 

80.8 

83.4 

84.8 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

86.3 

66.6 

86.6 

CB 

8000 

79.6 

83.5 

86.2 

87.6 

88.7 

88.8 

B8.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

89.0 

89.1 

89.4 

89.4 

CB 

7000 

79.9 

84.0 

86.7 

88.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.5 

89.6 

89.8 

89.8 

CB 

6000 

80.8 

84.8 

87.7 

89.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.6 

90.9 

90.9 

GK 

5000 

82.0 

86.1 

89.1 

90.6 

91.7 

9.  .8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.2 

92.3 

92.5 

92.5 

a 

4500 

82.4 

86.5 

89.6 

91.1 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.7 

92.9 

92.9 

GK 

4000 

84.7 

89.1 

92.4 

94.1 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.7 

95.8 

96.0 

96.0 

OB 

3500 

84.8 

89.2 

92.5 

94.2 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.9 

96.1 

96.1 

CB 

3000 

84.9 

89.4 

92.6 

94.4 

95.5 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

96.2 

96.5 

96.5 

CB 

2500 

85.3 

89.7 

92.9 

94.7 

95.8 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.5 

96.6 

96.8 

96.8 

CB 

2000 

65.4 

89.8 

93.1 

94.9 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.7 

96.8 

97.0 

97.0 

CB 

1800 

85.4 

89.8 

93.1 

94.9 

96.0 

96.2 

96,3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.7 

96.8 

97.0 

97.0 

CB 

1500 

85.8 

90.4 

93. B 

95.7 

96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.5 

97.6 

97.8 

97.8 

« 

1200 

86.6 

91.3 

94.6 

96.6 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

9B.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98.5 

98.7 

98.7 

CB 

1000 

86.6 

91.3 

94.6 

96.6 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98.5 

98.7 

98.7 

GK 

900 

86.9 

91.6 

95.1 

97.0 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

GE 

BOO 

87.2 

91.9 

95.4 

97.3 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

GE 

700 

87.4 

92.2 

95.6 

97.5 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

GS 

600 

87. « 

92.2 

95.6 

97.5 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

.9.5 

99.7 

99.7 

CB 

500 

87.4 

92.2 

95.7 

97.6 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

CB 

400 

87.5 

92.3 

95.8 

97.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

CB 

300 

87.5 

92.3 

95.8 

97.7 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

GE 

200 

87.5 

92.3 

95.8 

97.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

CB 

100 

87.5 

92.3 

95.8 

97.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

CB 

OOOi 

87.5 

92.3 

95.8 

97.7 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

TOOL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A' 
U8AFSTAC,  ASHEVILLE  BC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCK  BOUKLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723S3S  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


CEILING 
IN  1 

FEET  i 

cs 

7 

GB 

6 

CS 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GB  "B 

2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

69.4 

70.3 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GB  20000 

77.1 

78.1 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

70.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GR  18000 

77.2 

78.2 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GB 

16000 

77.2 

78.2 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.0 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GB  14000 

78.2 

79.1 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GB 

12000 

80.6 

81.6 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

10000 

84.6 

86.0 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

9000 

64.6 

86.0 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

OK 

8000 

86.1 

87.5 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

7000 

86.5 

87.8 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

at 

6000 

86.7 

88.1 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.6 

88.8 

BE 

5000 

87.3 

88.8 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

BE 

4500 

88.2 

89.8 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

BE 

4000 

89.0 

90.8 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.0 

BE 

3500 

90.3 

92.0 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

91.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

OB 

3000 

90.9 

92.6 

93.2 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

GB 

2500 

91.9 

93.7 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

GB 

2000 

93.1 

95.2 

95.8 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

GB 

1800 

93.3 

95.5 

96.1 

96.3 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

GB 

1500 

94.3 

96.6 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

GB 

1200 

94.6 

97.0 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

GB 

1000 

94.6 

97.0 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

90.2 

98.3 

98.3 

GB 

900 

95.3 

97.6 

98.3 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

OB 

800 

95.5 

97.8 

98.5 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

GB 

700 

95.7 

98.3 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

GB 

600 

95.8 

98.5 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GB 

500 

95.8 

98.5 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GB 

400 

95.8 

98.5 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

300 

95.8 

98.5 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

200 

95.8 

98.5 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

100 

95.8 

98.5 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

95.8 

98.5 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100. 0 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEXK,  ASHEVILLE  NC  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


flTKTZOII  ] 

IUM3ER: 

723535 

STATXOH  ItAMK:  VAIfCK  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC 

s  ♦  6 

MONTH: 

JUL 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  18 

STATUTE 

MILES 

IN  | 

I  GE 

CS 

SB 

GB 

GB 

SB 

GE 

GS 

as 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

rat  \ 

1  ’ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

67.8 

60.4 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GS 

20000 

77.7 

78.3 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GE 

18000 

78.1 

78.6 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

16000 

78.1 

78.6 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

14000 

78.7 

79.2 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

12000 

80.6 

81.2 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

10000 

84.1 

85.2 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

9000 

84.1 

85.2 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

65.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GB 

8000 

85.5 

86.6 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

GS 

7000 

85.7 

86.8 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.7 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

CS 

6000 

86.3 

87.4 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

5000 

68.8 

89.9 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

4500 

90.2 

91.5 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GS 

4000 

92.2 

93.4 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GE 

3500 

93.9 

95.2 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

3000 

94.9 

96.2 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GH 

2500 

96.1 

97.4 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

2000 

96.7 

98.1 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

at 

1800 

97.0 

98.5 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

1500 

97.7 

99.2 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GS 

1200 

98.0 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

1000 

98.0 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

98.0 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

800 

98.0 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1C0.0 

CS 

700 

98.0 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

98.0 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

98.0 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.0 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

98.0 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

98.0 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

98.0 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.0 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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omnmiB  location  -a- 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  HAMS:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  B2  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL  HOURS:  15-17 


CEILING 

in  \ 

FEET  ; 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

69.1 

69.9 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

.0.4 

70.4 

GK  20000 

78.2 

79.0 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GK 

18000 

78.5 

79.4 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GK  16000 

78.5 

79.4 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GK 

14000 

79.5 

80.3 

80.9 

60.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

SO. 9 

80.9 

80.9 

80.9 

00.9 

80.9 

80.9 

GB 

12000 

81.7 

82.6 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

63.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GK 

10000 

85.8 

87.4 

88.0 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GK 

9000 

86.1 

87.7 

88.3 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

08.5 

GB 

8000 

87.5 

89.2 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GK 

7000 

87.7 

89.5 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

9^.2 

90.2 

90.2 

GB 

6000 

88.8 

90.8 

91.3 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91. 6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

5000 

90.6 

92.6 

93.1 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

4500 

91.8 

93.8 

94.3 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GK 

4000 

93.8 

95.8 

96.5 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

3500 

94.7 

96.8 

97.4 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

3000 

95.6 

97.6 

98.3 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98. 7 

98.7 

98.7 

GB 

2500 

96.0 

98.1 

98.7 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GK 

2000 

96.5 

98.5 

99.1 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GK 

1800 

96.6 

98.6 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GK 

1500 

96.7 

98.7 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1200 

96.9 

98.9 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

96.9 

98.9 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

96.9 

98.9 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

10U.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CK 

800 

96.9 

98.9 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

96.9 

98.9 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

96.9 

98.9 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

96.9 

98.9 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

96.9 

98.9 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

96.9 

98.9 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

96.9 

98.9 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

96.9 

98.9 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

ooo 

96.9 

98.9 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
08 WBK,  ASHEVILLE  MC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  72353S  STATION  HAKE:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

HOtVTH: 

JUL 

SOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  I 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

FEET  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

76.0 

77.8 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GB 

20000 

84.6 

86.5 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

08 

18000 

84.6 

86.5 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

16000 

84.6 

86.5 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB 

14000 

85.2 

87.0 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

98.0 

88.0 

88.0 

GB 

12000 

87.2 

89.0 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

10000 

89.9 

92.0 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

9000 

90.2 

92.4 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

8000 

91.2 

93.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

7000 

91.6 

94.0 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

CS 

6000 

91.8 

94.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95. 1 

GE 

5000 

92.6 

95.1 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

4500 

93.5 

96.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

as 

4000 

94.8 

97.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

3500 

95.3 

97.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

as 

3000 

95.4 

98.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

2500 

95.4 

98.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

2000 

95.5 

98.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

1800 

95.5 

98.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1500 

95.6 

98.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

1200 

95.8 

98.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1000 

95.8 

98.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

900 

95.8 

98.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

800 

95.9 

98.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

95.9 

98.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

95.9 

98.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

500 

95.9 

98.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

GB 

400 

95.9 

98.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

at 

300 

95.9 

98.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

95.9 

98.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

loo.o 

100.0 

ioo.o 

• 

100 

95.9 

98.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

95.9 

98.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723S3S  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

GK 

7 

GB 

6 

GK 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

CB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

OB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

79.5 

81.7 

81.8 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GB  20000 

67.0 

89.2 

89.4 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

18000 

67.0 

89.2 

89.4 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB  16000 

87.0 

89.2 

89  4 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

14000 

88.1 

90.3 

90.4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB  12000 

B9.4 

91.6 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

10000 

91.6 

94.0 

94.1 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

9000 

91-7 

94.1 

94.2 

94. 5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

8000 

92.4 

94.7 

94.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

7000 

92.8 

95.2 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

6000 

93.0 

95.4 

95.5 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

5000 

93.8 

96.1 

96.2 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

4500 

94.4 

96.8 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

4000 

95.8 

98.2 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

3500 

96.1 

98.5 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GK 

3000 

96.3 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

2500 

96.3 

98.9 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

2000 

96.5 

99.0 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1800 

96.5 

99.0 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

1500 

96.5 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

GK 

1200 

96.5 

99.0 

99.5 

99-8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1000 

96.5 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

96.5 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

96.5 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

96.5 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

xoo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

96.5 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

GB 

500 

96.5 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

96.5 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

96.5 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

96.5 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OK 

100 

96.5 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

96.5 

99.0 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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operating  woman  *** 

DSNFBXK,  ASHEVILLE  l«C 


PERCENTAGE  FFSQUEHCt  OP  OCCURRENCE  OF  CBILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


1ST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

JUL  HOURS:  ALL 

CEIL  UK 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN  | 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL  1 

71-2 

72.8 

73.7 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

CE 

20000 

79.1 

80.9 

81.9 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE  18000 

79.2 

81.0 

82.0 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

CE 

16000 

79.3 

81.0 

82.0 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

GS 

14000 

80.0 

81.8 

82.8 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

CE 

12000 

81.8 

| 

83.6 

84.6 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

CE 

10000 

85.2 

87.3 

88.4 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

CE 

9000 

85.5 

87.6 

88.6 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

CE 

8000 

87.0 

89.2 

90.2 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.  e 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

CE 

7000 

87.4 

89.5 

90.6 

91.0 

91.2' 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

6000 

87.9 

90.1 

91.2 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

GB 

5000 

89.1 

91.4 

92.5 

92.9 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GS 

4500 

89.9 

92.2 

93.4 

93.8 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GB 

4000 

91.8 

94.2 

95.4 

95.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

CE 

3500 

92.5 

94.9 

96.1 

96.6 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

06.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97  .0 

97.0 

at 

3000 

93.0 

95.4 

96.7 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

CE 

2500 

93.4 

95.8 

97.1 

97.6 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

2000 

93.7 

96.2 

97.5 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98-5 

98.5 

08 

1800 

93-8 

96.3 

97.7 

98.2 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

CE 

1500 

94.2 

96.7 

98-1 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1200 

94. 5 

97.1 

98.4 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99-4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

(SB 

1000 

94.5 

97.1 

98.5 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

GB 

900 

94.6 

97.2 

98.6 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

800 

94.7 

97.3 

98.7 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GE 

700 

94.8 

97.4 

98.8 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GS 

600 

94.8 

97.4 

98.8 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

CK 

500 

94.9 

97.5 

98.9 

99.4 

99.7 

99-7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

94.9 

97.5 

98.9 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

300 

94.9 

97.5 

98.9 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

200 

94.9 

97.5 

98.9 

99.5 

99-7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

94.9 

97.5 

98.9 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99-9 

99.9 

99.9 

ioo.o 

100.0 

100.0 

CE 

000 

94.9 

97.5 

98.9 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATING  LOCATION  “A” 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  RAKE:  VANCE  AFB  OK 
LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

PERT 

GB 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

NILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

72-9 

73.5 

73.8 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GB 

20000 

82.0 

82.7 

83.0 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

cat 

18000 

82.2 

82.8 

83.1 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

OB 

16000 

82.2 

82.8 

83.1 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GE 

14000 

82.6 

83.2 

83.5 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GB 

12000 

83.2 

83.9 

84.2 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

10000 

88.0 

88.6 

88.9 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GR 

9000 

88.0 

88.6 

88.9 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

8000 

89.6 

90.2 

90.6 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91  3 

91.3 

GB 

7000 

89.6 

90.2 

90.6 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

CE 

6000 

90.4 

91.1 

91.5 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

5000 

92.0 

92.7 

93.1 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

4500 

93.0 

93.7 

94.1 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GB 

4000 

95.1 

95.9 

96.3 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

3500 

95.5 

96.3 

96.8 

97.3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

SB 

3000 

95.6 

96.5 

97.0 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

2500 

95.7 

96.6 

97.1 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

2000 

95.7 

96.6 

97.2 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GE 

1800 

95.7 

96.7 

97.3 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

1500 

95.8 

97.0 

97.7 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

1200 

95.8 

97.0 

97.7 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

1000 

96.0 

97.3 

98.1 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

900 

96.0 

97.3 

98.1 

98.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

800 

96.0 

97.3 

98.1 

98.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

CE 

700 

96.3 

97.6 

98.4 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

96.3 

97.6 

98.4 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

96.3 

97.6 

98.4 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

96.3 

97.6 

98.4 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

96.3 

97.6 

98.4 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

96.3 

97.6 

98.4 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

96.3 

97.6 

98.4 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

000 

96.3 

97.6 

98.4 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

1ST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

HI  LBS 

IN 

GB 

GK 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

67.8 

70.1 

70.9 

71.4 

71.6 

71.8 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

20000 

74.3 

76.7 

77.5 

78.1 

78.4 

78.6 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GB 

18000 

74.4 

76.8 

77.6 

78.2 

78.5 

78.7 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

16000 

74.4 

76.8 

77.6 

78.2 

78.5 

78.7 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GE 

14000 

74.7 

77.1 

78.0 

78.5 

78.8 

79.0 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GB 

12000 

76.5 

78.8 

79.8 

80.3 

80.6 

80.9 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GE 

10000 

81.0 

83.3 

84.4 

85.2 

85-5 

85.7 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

9000 

81.3 

83.7 

84.7 

85.5 

85.8 

86.0 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

66.6 

86.6 

86.6 

cs 

8000 

83.7 

86.0 

87.1 

87.8 

88.2 

88.4 

68.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

CE 

7000 

83.9 

86.2 

87.3 

88.1 

88.4 

88.6 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

CB 

6000 

84.8 

87.2 

88.3 

89.0 

89.4 

89.6 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

5000 

86.5 

88.8 

90.1 

90.9 

91.2 

91.4 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

a 

4500 

87.5 

89.9 

91.2 

91.9 

92.3 

92.5 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

08 

4000 

90.2 

92.7 

94.1 

94.8 

95.2 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

3500 

90.2 

92.7 

94.1 

94.8 

95.2 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

3000 

90.5 

93.1 

94.5 

95.3 

95.6 

95.8 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

CB 

2500 

90.5 

93.1 

94.6 

95.4 

95.7 

95.9 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

CB 

2000 

90.5 

93.1 

94.6 

95.4 

95.7 

95.9 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

1800 

90.5 

93.1 

94.6 

95.4 

95.7 

95.9 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GS 

1500 

90.8 

93.3 

94.8 

95.6 

96.1 

96.3 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

1200 

90.8 

93.3 

94.8 

95.6 

96.1 

96.3 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

1000 

91.2 

93.8 

95.3 

96.0 

96.6 

96.8 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

07.6 

97  6 

97.6 

GB 

900 

91.3 

93.9 

95.4 

96.1 

96.7 

96.9 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

800 

91.3 

93.9 

95.4 

96.2 

96.9 

97.1 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GK 

700 

91.3 

93.9 

95.4 

96.5 

97.1 

97.3 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

600 

91.6 

94.2 

95.8 

96.9 

97.5 

97.7 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

500 

91.6 

94.2 

95.9 

97.0 

97.7 

98.0 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

400 

91.8 

94.5 

96.2 

97.4 

98.2 

98.4 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

300 

91.9 

94.6 

96.3 

97.5 

98.3 

98.5 

99.2 

99.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

92.0 

94.7 

96.5 

97.6 

98.4 

98.6 

99.5 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

92.0 

94.7 

96.5 

97.6 

98.4 

98.6 

99.5 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

92.0 

94.7 

96.5 

97.6 

98.4 

98.6 

99.5 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


V  -  2  -  65 


USAFETAC/DS— 92/291  -  Page  246 


OPERATING  LOCATION  *A" 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TT  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 
MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


OILIHB 

IB 

FEET 

1  GE 

I  7 

CB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GB  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

Gt 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

no 

CELL 

56.9 

61.4 

63.5 

64.8 

66.2 

66.2 

66.5 

66.9 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.1 

67.3 

CB 

20000 

62.0 

66.7 

69.2 

70.8 

72.2 

72.2 

72.4 

72.8 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

CB 

18000 

62.4 

67.0 

69.6 

71.1 

72.5 

72.5 

72.7 

73.1 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

CK 

16000 

62.4 

67.0 

69.6 

71.1 

72.5 

72.5 

72.7 

73.1 

73.3 

73-5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

CB 

14000 

63.4 

68.2 

70.9 

72.4 

73.8 

73.8 

74.0 

74.4 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

CB 

12000 

65.4 

70.2 

73.0 

74.8 

76.2 

76.2 

76.5 

76.9 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

7?  .  3 

GB 

lOOOO 

70.3 

75.5 

78.4 

80.6 

82.0 

82.0 

82.3 

82.7 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GB 

9000 

70.8 

75.9 

78.8 

81.1 

82.5 

82.5 

82.7 

83.1 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GB 

8000 

74.0 

79.2 

82.6 

84.9 

86.3 

86.3 

86.8 

87.2 

87.4 

07.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

7000 

74.3 

79.6 

82.9 

85.4 

86.8 

86.8 

87.2 

87  .6 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88. 1 

GB 

6000 

75.2 

80.4 

83.8 

86.3 

87.7 

87.7 

88.2 

88.6 

08.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

5000 

76.7 

81.9 

*»5.4 

88.0 

89.6 

89.6 

90.0 

90.5 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91  .0 

CK 

4500 

77.1 

82.4 

85.8 

88.4 

90.0 

90.0 

90.4 

91.0 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91 .4 

91  .4 

91.4 

91.4 

CB 

4000 

78.3 

83.7 

87.1 

90.0 

91.6 

91.6 

92.0 

92.6 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

9  3.0 

GB 

3500 

78.4 

83.9 

87.3 

90.2 

91.8 

91.8 

92.3 

92.8 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

CB 

3000 

78.4 

84.0 

87.4 

90.3 

92.0 

92.0 

92.5 

93.0 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.7 

GE 

2500 

78.6 

84.2 

87.7 

90.6 

92.4 

92.4 

92.8 

93.4 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.1 

GB 

2000 

78.7 

84.3 

87.8 

90.8 

92.5 

92.5 

92.9 

93.7 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

9  4  .4 

CB 

1800 

78.7 

84.3 

87.8 

90.8 

92.5 

92.5 

92.9 

93.7 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.4 

CK 

1500 

79.0 

84.8 

88.4 

91.  J 

93.1 

93.1 

93.5 

94.3 

94.6 

94.8 

94.8 

94  .8 

94.8 

94.8 

94.9 

95.1 

GE 

1200 

79.1 

84.9 

88.5 

91.4 

93.2 

93.3 

93.9 

94.6 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95  .2 

95.3 

95.4 

GZ 

1000 

79.8 

85.6 

89.2 

92.3 

94.2 

94.3 

94.8 

95.6 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96. 1 

96.2 

96.3 

CB 

900 

80.1 

85.9 

89.6 

92.6 

94.5 

94.6 

95.2 

95.9 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.7 

CB 

800 

80.2 

86.0 

89.7 

92.9 

95.2 

95.3 

95.8 

96.6 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97,2 

97.3 

CB 

700 

80.3 

86.1 

89.6 

93.0 

95.3 

95.4 

95.9 

96.7 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97-2 

97.2 

97.3 

97.4 

GB 

600 

80.4 

86. J 

90.0 

93.3 

95.7 

95.8 

96.3 

97.1 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97,7 

97  .8 

GE 

500 

80.5 

86.7 

90.4 

93.8 

96.1 

96.2 

96.8 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

CK 

400 

80,6 

86.8 

90.5 

93.9 

96.2 

96.3 

96.9 

97.7 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.6 

GB 

300 

80.6 

86.8 

90.5 

93.9 

96.2 

96.3 

96.9 

97,8 

98.2 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

CK 

200 

80.6 

86.8 

90.5 

94.1 

96.5 

96.6 

97.1 

98.1 

98.5 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

CK 

too 

80.6 

86.8 

90.5 

94.1 

96.5 

96.6 

97.1 

98.1 

98.5 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

GB 

000 

80.6 

06.8 

90.5 

94.1 

96.5 

96.6 

97.1 

98.1 

98.5 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NT  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAAK:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  ID  UTC:  ♦  6  MONTH:  AUC  HOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET  j 

1  CE 
|  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

CE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

CE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

*0  CEIL 

67. 4 

68.7 

69.6 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

BE  20000 

72.7 

74.0 

75.2 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

ES  18000 

72.9 

74.2 

75.4 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

BE  16000 

V2.9 

74.2 

75.4 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

SB  14000 

74.5 

75.9 

77.3 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

as  12000 

77.2 

78.7 

80.1 

80.6 

80.6 

80.6 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81  .0 

81.0 

81 .0 

81.0 

BE  10000 

80.6 

82.6 

84.0 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

SB  9000 

81.2 

83.1 

84.5 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

•  85.6 

85.6 

SB  9000 

84.0 

85.9 

87.3 

88.1 

88.3 

80.3 

88.5 

88.7 

88.8 

88.8 

B8.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

SB  7000 

84.1 

86.0 

87.4 

88.2 

88.4 

88.4 

88.6 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

B8.9 

88.9 

88.9 

SB  6000 

84.8 

86.8 

88.2 

89.0 

89.2 

89.2 

89.5 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

BE  5000 

85.6 

87.6 

89.1 

90.1 

90.4 

90.4 

90.6 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

SK  4500 

85.6 

87.6 

89-1 

90.1 

90.4 

90.4 

90. L 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

3B  4000 

86.3 

88.4 

90.1 

91.3 

91.6 

91.6 

91.8 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

SK  3500 

86.8 

88.8 

90.5 

91.7 

92.2 

92.2 

92.4 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

SB  3000 

87.2 

89.5 

91.3 

92.6 

93.1 

93.1 

93.3 

93.7 

93.8 

93.8 

93.0 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

SB  2500 

87.3 

89.6 

91.4 

92.8 

93.4 

93.4 

93.7 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

BE  2000 

87.4 

89.7 

91.5 

92.9 

93.5 

93.5 

93.8 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

SK  1800 

87.5 

89.9 

91.7 

93.1 

93.8 

93. B 

94.0 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

SK  1500 

88.3 

90.8 

92.7 

94.1 

94.7 

94.7 

94.9 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

BK  1200 

89.0 

91.5 

93.5 

94.9 

95.7 

95.8 

96.0 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

SK  1000 

89.2 

91.7 

93.9 

95.3 

96.0 

96.1 

96.3 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96. 0 

96.8 

96.8 

SK  900 

89.6 

92.0 

94.2 

95.6 

96.3 

96.5 

96.7 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

EX  800 

90.1 

92.6 

94.8 

96.2 

97.1 

97.2 

97.5 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

ES  700 

90.3 

92.9 

95.4 

96.9 

97.7 

97.6 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

SK  600 

90.3 

92.9 

95.5 

97.1 

98.0 

98.1 

98.5 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

BS  500 

90.3 

92.9 

95.5 

97.4 

98.3 

98.5 

98.9 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

BE  400 

90.4 

93.0 

95.6 

97.5 

98.4 

98.6 

99.1 

99.7 

99.9 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB  300 

90.4 

93.0 

95.6 

97.5 

98.4 

98.6 

99.1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

BE  200 

90.4 

93.0 

95.6 

97.5 

98,4 

98.6 

99.1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

SK  100 

90.4 

93.0 

95.6 

97.5 

90.4 

98.6 

99.1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SK  000 

90.4 

93.0 

95.6 

97.5 

98.4 

98.6 

99.1 

99.7 

99.9 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NWeBN  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


>  . 


♦ 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  HAKE:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  AUG  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

I  GE 

1  7 

GE 

6 

GE 

5 

GB 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

CE  GB  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

CE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CELL 

66.0 

67.1 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

CB 

20000 

72.6 

73.9 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

CB 

18000 

72.8 

74.1 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

OB 

16000 

72.9 

74.2 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

14000 

74.3 

75.7 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

CB 

12000 

77.1 

78.5 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79-1 

79.1 

CB 

10000 

82.4 

84.1 

84.8 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

CB 

9000 

82.5 

84.5 

85.3 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

CB 

8000 

84.8 

86.6 

87.4 

88  .0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

68.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GE 

7000 

85.1 

86.8 

87.6 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

CB 

6000 

86.1 

87.8 

88.7 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

CB 

*000 

87.5 

89.2 

90.1 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

CB 

4500 

88.4 

90.1 

91.0 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

CB 

4000 

89.9 

91.6 

92.5 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

CB 

3500 

91.0 

92.7 

93.7 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

CB 

3000 

91.6 

93.3 

94.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

CK 

2500 

92.2 

93.9 

94.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

2000 

92.3 

94.1 

95.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

CB 

1800 

92.6 

94.4 

95.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

CB 

1500 

93.0 

94.9 

96.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

CB 

1200 

93.4 

95.5 

96.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GE 

1000 

94.0 

96.0 

97.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

900 

94.1 

96.2 

97.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99,1 

99.1 

99.1 

CE 

800 

94.1 

96.3 

98.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.5 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

700 

94.2 

96.5 

98.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

600 

94.2 

96.5 

98.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

CK 

500 

94.2 

96.5 

98.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

400 

94.2 

96.5 

98.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

300 

94.2 

96.5 

98.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

94.2 

96.5 

98.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

CB 

100 

94.2 

96.5 

98.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

000 

94.2 

96.5 

98.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  *A*  P8RCKNTACB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  I 

WHBERi 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OP  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

♦  6 

fOTTH: 

AUG 

BOURS: 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  in 

SOTTUTE 

MILES 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

'  E 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

68.7 

69.5 

70.1 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

es  20000 

79.7 

80.5 

81.2 

81.5 

81. 5 

81.5 

81.5 

61.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GE 

18000 

79.7 

80.5 

81.2 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GE 

16000 

79.7 

80.5 

81.2 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

OK 

14000 

80.8 

81.6 

82.3 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

12000 

82.8 

83.8 

84.5 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

CK 

10000 

86.6 

87.8 

88.6 

89.4 

B9.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

9000 

86.8 

88.1 

88.8 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

8000 

88.2 

89.5 

90.2 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

as 

7000 

88.7 

90.0 

90.8 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91. S 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

CB 

6000 

88.8 

90.4 

91.2 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

5000 

90.4 

92.0 

92.9 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

68 

4500 

91.1 

92.7 

93.5 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OB 

4000 

92.4 

94.0 

94.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

3500 

92.6 

94.2 

95.2 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

3000 

92.8 

94.4 

95.4 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

CK 

2500 

93.2 

94.8 

95.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

CBB 

2000 

93.8 

95.4 

96.3 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

CK 

1800 

94.0 

95.6 

96.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98. 3 

GE 

1500 

94.0 

95.8 

96.9 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

90.9 

98.9 

98.9 

CK 

1200 

94.4 

96.2 

97.3 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

at 

1000 

94.7 

96.6 

97.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

900 

94.7 

96.6 

97.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

800 

94.7 

96.6 

97.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

700 

94.7 

96.6 

97.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

600 

94.7 

96.6 

97.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

500 

94.7 

96.6 

97.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

400 

94.7 

96.6 

97.6 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

300 

94.7 

96.6 

97.7 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99-7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

200 

94.7 

96.6 

97.7 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

GE 

100 

94.7 

96.6 

97.7 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

94.7 

96.6 

97.7 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

930 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


*• 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  AUG  HOURS:  i8-20 


CEILING 
Ilf  ] 

FEET  1 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

CE 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GB  GE  GE 

21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

CE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

MO  CEIL 

69.8 

71.3 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

20000 

62.9 

84.4 

85.0 

65.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GK 

18000 

82.9 

84.4 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

16000 

82.9 

84.4 

85.0 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

14000 

83.9 

85.4 

86.0 

66.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

12000 

85.7 

87.2 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GB 

10000 

89.0 

90.7 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GB 

9000 

89.1 

90.9 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.0 

91.0 

91.8 

91.8 

GB 

8000 

90.7 

92.6 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93-6 

93.6 

93.6 

93-6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

7000 

91.0 

92.9 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

6000 

91.6 

93.5 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

5000 

92.8 

94.8 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

4500 

93.2 

95.3 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96  .4 

GB 

4000 

94.2 

96.2 

97.0 

97.1 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

3500 

94.3 

96.3 

97.1 

97.2 

97.5 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

3000 

94.4 

96.4 

97.2 

97.3 

97.6 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

2500 

94.6 

96.7 

97.4 

97.5 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

2000 

94.8 

96.9 

97.6 

97.7 

98.1 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

1800 

94.9 

97.0 

97.7 

97.8 

98.2 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

1500 

94.9 

97.0 

97.7 

98.2 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

1200 

95.0 

97.1 

97.8 

98.3 

98.6 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

1000 

95.0 

97.2 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

CE 

900 

95.0 

97.2 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

800 

95.0 

97.2 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

700 

95.0 

97.2 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

600 

95.0 

97.2 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

500 

95.0 

97.2 

98.0 

98.4 

98.7 

98.7 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

400 

95.2 

97.3 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

300 

95.2 

97.3 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

95.2 

97.3 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

95.2 

97.3 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

95.2 

97.3 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  929 
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CPERATIRG  LOCATION  ’A*  PERCBDTAGB  PHBQUBDCT  OP  OCCURREDCK  OP  CBILIHC  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBXAC,  ASHEVILLE  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB  < 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC2 

♦  6 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

21-23 

CEIL  IDO 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

!D  j 

GB 

G8 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

PERT  | 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

IKt  CEIL 

74.3 

74.7 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75*1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GS  20000 

64.3 

84.7 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

68  10000 

04.3 

84.7 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

CD 

U! 

*-• 

85.1 

85.1 

85.1 

SB  16000 

04.3 

84.7 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB  14000 

84.7 

85.2 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

12000 

86.5 

86.9 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

10000 

90.2 

90.6 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

68 

9000 

90.3 

90.8 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

cs 

0000 

91.6 

92.3 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

68 

7000 

91.6 

92.3 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

6000 

92.3 

92.9 

93.2 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

5000 

92.9 

93.5 

94.0 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

4500 

93.5 

94.2 

94.6 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

4000 

95.4 

96.2 

96.7 

97.2 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

3500 

95.4 

96.2 

96.7 

97.2 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

68 

3000 

95.6 

96.7 

97.1 

97.6 

97.6 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

9B.0 

GB 

2500 

95  .9 

97.0 

97.4 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

2000 

95.9 

97.0 

97.4 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

1000 

95.9 

97.0 

97.4 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

1500 

96.0 

97.3 

97.7 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1200 

96.0 

97.3 

97.7 

98.4 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1000 

96.0 

97.3 

97.8 

98.5 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

900 

96.0 

97.3 

97.8 

98.7 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

000 

96.0 

97.3 

97.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

700 

96.3 

97.6 

98.2 

99.1 

99.1 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

600 

96.3 

97.6 

98.2 

99.1 

99.1 

99.1 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99-8 

GB 

500 

96.3 

97.6 

98.2 

99.1 

99.1 

99.1 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

96.3 

97.6 

98.2 

99.1 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

96.3 

97.6 

98.2 

99.1 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

96.3 

97.6 

98.2 

99.1 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

96.3 

97.6 

98.2 

99.1 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

96.3 

97.6 

98.2 

99.1 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100*0 

100*0 

100.0 

100*0 

100.0 

100.0 

TOTAL  DUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


V 


IN 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MOHTB:  AUG  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

CE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

CE  GB  GB 

21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

CB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

68.0 

69.5 

70.3 

70.7 

70.9 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

CE  20000 

76.3 

77.9 

78.8 

79.3 

79.5 

79.5 

79.6 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GE 

18000 

76.4 

78.1 

78.9 

79.4 

79.6 

79.6 

79.7 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

16000 

76.4 

78.1 

78.9 

79.4 

79.6 

79.6 

79.7 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GB 

14000 

77.4 

79.0 

79.9 

80.4 

80.6 

80.6 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

GE 

12000 

79.3 

81.0 

81.9 

82.5 

82.7 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

10000 

83.5 

85.4 

86.4 

87.1 

87.4 

87.4 

87.5 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

9v00 

83.8 

85.7 

86.7 

87  .4 

87.6 

87.7 

87.8 

87.9 

87.9 

87  .9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GB 

8000 

85.8 

87.8 

88.9 

89.6 

89.9 

89.9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

7000 

86.0 

88.0 

89.1 

89.9 

90.1 

90.1 

90.3 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

6000 

86.8 

88.8 

89.9 

90.7 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

5000 

88.0 

90.1 

91.3 

92.1 

92.4 

92.4 

92.6 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

4500 

88.7 

90.7 

91.9 

92.8 

93.1 

93.1 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

4000 

90.2 

92.3 

93.6 

94.5 

94.9 

94.9 

95.1 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

3500 

90.5 

92.6 

93.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

3000 

90.8 

93.0 

94.3 

95.3 

95.7 

95.7 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

GB 

2500 

91.0 

93.2 

94.5 

95.6 

96.0 

96.0 

96.3 

96.4 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

2000 

91.1 

93.4 

94.7 

95.8 

96.2 

96.2 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

1800 

91.2 

93.5 

94.8 

95.9 

96.3 

96.3 

96.6 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

1500 

91.5 

93.9 

95.3 

96.4 

96.9 

96.9 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

1200 

91.7 

94.1 

95.5 

96.7 

97.2 

97.2 

97.5 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

GB 

1000 

92.0 

94.4 

95.9 

97.1 

97.6 

97.7 

97.9 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

900 

92.1 

94.6 

96.0 

97.3 

97.8 

97.8 

98. 2 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

800 

92.2 

94.6 

96.2 

97.4 

98.0 

98.1 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

700 

92.3 

94.8 

96.3 

97.7 

98.2 

98.3 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

600 

92.4 

94.9 

96.4 

97.8 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

500 

92.4 

94.9 

96.5 

97.9 

98.5 

98.6 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

GB 

400 

92.5 

95.0 

96.6 

98.0 

98.6 

98.7 

99.1 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GE 

300 

92.5 

95.0 

96.6 

98.0 

98.6 

98.7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

200 

92.5 

95.0 

96.6 

98.1 

98.7 

98.7 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

100 

92.5 

95.0 

96.6 

98.1 

98.7 

98.7 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GB 

000 

92.5 

95.0 

96.6 

98.1 

98.7 

98.7 

99.2 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7439 
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operating  location 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME :  VANCE  AFB  OK 
LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 


CEIL  INC 

IN 

FEET 

68 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

67.4 

68.0 

68.0 

68.3 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

OR  20000 

72.3 

73.2 

73.2 

73.7 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

G8 

18000 

72.9 

73.8 

73.8 

74.2 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

-J 

u 

CD 

74.8 

74.8 

74.8 

08 

16000 

72.9 

73.8 

73.8 

74.2 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

6S 

14000 

73.6 

74.4 

74.4 

74.9 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OB 

12000 

75.0 

75.9 

75.9 

76.3 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

75  .9 

76.9 

76.9 

76.9 

as  ioooo 

80.1 

81.0 

81.0 

01.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

02.1 

82.1 

82.1 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

6E 

9000 

80.3 

81.2 

81.2 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

02.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.6 

82.6 

62.6 

82.6 

68 

8000 

82.9 

83.8 

83.8 

84.7 

85.1 

85.1 

05.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.3 

05.3 

85.3 

85.3 

cs 

7000 

82.9 

83.8 

83.8 

84.7 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

as 

6000 

83.2 

84.1 

84.1 

85.0 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

OB 

5000 

84.7 

85.7 

85.7 

86.6 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

4500 

85.6 

86.6 

86.9 

87.8 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

8B.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

as 

4000 

87.3 

88.4 

89.1 

90.0 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

OB 

3500 

88.0 

89.3 

90.1 

91.0 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.9 

91-9 

91.9 

91.9 

OB 

3000 

88.6 

89.9 

90.9 

91.9 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

as 

2500 

88.8 

90.1 

91.1 

92.1 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92. B 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

CB 

2000 

89.3 

90.7 

91.7 

92.7 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

08 

1800 

89.4 

90.8 

91.8 

92.8 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

08 

1500 

90.4 

91.8 

93.1 

94.2 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95  1 

08 

1200 

91.0 

92.3 

93-7 

94.9 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GE 

1000 

91.4 

92.9 

94.3 

95.6 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

08 

900 

91.6 

93.0 

94.4 

95.7 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

800 

91.7 

93.1 

94.6 

95.8 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

700 

92.0 

93.7 

95.2 

96.6 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

600 

92.3 

94.1 

95.8 

97.2 

97.9 

97.  S 

97.9 

97.9 

97  .S 

97.9 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

500 

92.3 

94.1 

96.0 

97.8 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

90.9 

08 

400 

92.4 

94.3 

96.2 

98.0 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

300 

92.4 

94.3 

96.2 

98.0 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

200 

92.6 

94.4 

96.4 

98.2 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

92.6 

94.4 

96.4 

98.2 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

92.6 

94.4 

96.4 

98.2 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HOMER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENT  AGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CBILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

1ST  TO  tlTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

1  “ 

CE 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 
GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

CE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

CE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

63.3 

64.7 

65.4 

65.7 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

66.3 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

20000 

68.9 

70.2 

71.1 

71.4 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.1 

72.1 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

OB 

18000 

69.1 

70.4 

71.3 

71.7 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

CE 

16000 

69.1 

70.4 

71.3 

71.7 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GB 

14000 

70.0 

71.3 

72.2 

72.6 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.2 

73.2 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GK 

12000 

71.6 

72.9 

73.8 

74.1 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.8 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

CE 

10000 

76.9 

78.2 

79.2 

79.6 

80.0 

80.0 

80.1 

8C.  1 

80.1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

CE 

90001 

77.0 

78.3 

79.3 

79.7 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

60.2 

80.3 

80.4 

80.4 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

CB 

8000 

79.6 

80.9 

82.0 

82.3 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

83.1 

83.2 

83.2 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

CE 

7000 

79.6 

81.0 

82.1 

82.4 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.2 

83.3 

83.3 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

CB 

6000 

80.3 

81.8 

82.9 

83.2 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.9 

84. 1 

84.2 

84.2 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

5000 

81.1 

82.6 

83.7 

84.0 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.7 

84.9 

85.0 

B5.0 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

OB 

4500 

82.1 

83.7 

84.9 

85.2 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

86.1 

86.2 

86.2 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

GB 

4000 

83.7 

85.4 

86.7 

87.0 

87.4 

87.4 

87.6 

87.6 

87.7 

07.9 

88.0 

88.0 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

CB 

3500 

84.6 

86.3 

87.7 

88.0 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.7 

88.9 

89.0 

89.0 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

CE 

3000 

85.1 

86.9 

88.3 

88.7 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.6 

89.8 

89.9 

89.9 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

CE 

2500 

85.3 

87.1 

88.6 

88.9 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.8 

90.0 

90.1 

90.1 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

CB 

2000 

85.8 

87.6 

89.0 

89.3 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.4 

90.6 

90.6 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

CE 

1800 

86.1 

87.9 

89.3 

89.7 

90.3 

90.3 

90.4 

93.4 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

OB 

1500 

86.8 

80.7 

90.1 

90.4 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.3 

91.6 

91.7 

91.7 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

CB 

1200 

07.1 

89.1 

90.6 

90.9 

91.7 

91.7 

91.6 

91.8 

91.9 

92.1 

92.2 

92.2 

92.8 

92.8 

92.8 

92. B 

GB 

1000 

87.8 

89.9 

91.7 

92.3 

93.2 

93.2 

93.6 

93.6 

93.7 

93.9 

94.0 

94.0 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

900 

87.8 

89.9 

91.7 

92.3 

93.3 

93.4 

93.8 

93.8 

93.9 

94.1 

94.2 

94.2 

94.8 

94.8 

94.8 

94.3 

GB 

800 

88.3 

90.4 

92.3 

93.1 

94.2 

94.3 

94.7 

94.7 

94.8 

95.0 

95.1 

95.1 

95.7 

95./ 

95.7 

95.7 

CE 

700 

88.8 

91.2 

93.1 

93.9 

95.1 

95.2 

95.6 

95.6 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

CB 

600 

89.2 

91.8 

93.7 

94.4 

95.7 

95.8 

96.1 

96.1 

96.2 

96.6 

96.7 

96.7 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

CE 

500 

89.2 

92.0 

94.0 

94.9 

96. 1 

96.2 

96.7 

96.7 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.8 

97.8 

97.  B 

97.8 

CB 

400 

89.2 

92.1 

94.2 

95.4 

96.8 

97.0 

97.7 

97.7 

97.8 

98.1 

98.2 

98.2 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

CB 

300 

89.2 

92.1 

94.2 

95.4 

96.8 

97.0 

97.7 

97.7 

97.8 

98.1 

98.2 

98.2 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

CB 

200 

89.2 

92.1 

94.2 

95.6 

96.9 

97.2 

98.0 

98.0 

9B.1 

98.4 

98.7 

98.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

CE 

100 

89.3 

92.2 

94.3 

95.7 

97.0 

97.3 

98.2 

98.2 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

CB 

000 

89.3 

92.2 

94.3 

95.7 

97.0 

97.3 

98.2 

98.2 

98.3 

98.7 

98.9 

98.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK 

LST  TO  UTC:  *  6 


P8RIOJ  OP  RECORD:  JAN  82  -  OEC  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GS 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GE  OS  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GK 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

52.8 

55.6 

57.1 

58.6 

59.1 

59.2 

59.7 

59.8 

60.0 

60.3 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.8 

61.1 

GS  20000 

58.4 

61.8 

63.3 

65.1 

65.9 

66.0 

66.4 

66.6 

66.8 

67.1 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.6 

67.9 

at 

18000 

58.4 

61.8 

63.3 

65.1 

65.9 

66.0 

66.4 

66.6 

66.8 

67.1 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.6 

67.9 

C8  16000 

58.7 

62.0 

63.6 

65.3 

66.1 

66.2 

66.7 

66.8 

67  .0 

67.3 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

68.1 

GS 

14000 

59.3 

62.7 

64.2 

66.0 

66.8 

66.9 

67.3 

67.4 

67.7 

68.0 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.4 

68.8 

GB 

12000 

61.0 

64.4 

66.0 

67.9 

68.7 

68.8 

69.2 

69.3 

69.6 

69.9 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

70.7 

08 

10000 

67.0 

70.7 

72.6 

74.7 

75.4 

75.6 

76.1 

76.2 

76.4 

76.8 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.6 

08 

9000 

67.4 

71.2 

73.2 

75.3 

76.1 

76.2 

76.8 

76.9 

77.1 

77.4 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.9 

78.2 

GS 

8000 

70.2 

74.0 

76.2 

78.4 

79.4 

79.6 

80.1 

80.2 

80.4 

80.8 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.2 

81.6 

GS 

7000 

70.3 

74.1 

76.3 

78.6 

79.6 

79.7 

80.2 

80.3 

80.6 

80.9 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.3 

81.7 

GS 

6000 

70.4 

74.2 

76.4 

78.7 

79.7 

79.8 

80.3 

80.4 

80.7 

81.0 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

81.8 

GS 

5000 

71.2 

75.3 

77.7 

80.0 

81.1 

81.2 

81.8 

82.0 

82.2 

82.6 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

83.0 

83.3 

GS 

4500 

72.1 

76.3 

78.7 

81.2 

82.3 

82.6 

83.1 

83.3 

83.6 

83.9 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.3 

84.7 

08 

4000 

73.7 

77.9 

80.3 

82.9 

04.0 

84.2 

84.8 

85.0 

85.4 

85.8 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.2 

86.6 

GS 

3500 

74.6 

79.0 

81.7 

84.2 

85.3 

85.6 

86.1 

86.3 

86.8 

87.1 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.6 

87.9 

GB 

3000 

74.8 

79.3 

82.3 

84.9 

86.0 

86.2 

86.8 

87.1 

87.6 

87.9 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

88.7 

68 

2500 

75.3 

79.9 

83.0 

85.6 

86.7 

86.9 

87.4 

87.8 

88.2 

88.6 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.3 

cat 

2000 

76.0 

80.6 

83.8 

86.3 

87.6 

87.8 

88.3 

88.7 

89.1 

89.4 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

90.2 

GS 

1800 

76.0 

80.6 

83.8 

86.3 

87.6 

87.8 

88.3 

88.7 

89.1 

89.4 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

90.2 

GB 

1500 

77.2 

81.8 

85.0 

87.8 

89.0 

89.2 

89.8 

90.2 

90.7 

91.0 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.6 

91.9 

GE 

1200 

78.1 

82.9 

86.1 

88.9 

90.1 

90.3 

90.9 

91.3 

91.8 

92.1 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.7 

93.0 

GS 

1000 

79.2 

84.2 

87.4 

90.2 

91.4 

91.7 

92.3 

92.8 

93.2 

93.6 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

94.1 

94.4 

GB 

900 

79.4 

84.4 

87.8 

90.6 

91.9 

92.1 

92.8 

93.2 

93.7 

94.0 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.6 

94.9 

GB 

800 

79.4 

84.4 

87.8 

90.7 

92.1 

92.3 

93.0 

93.4 

93.9 

94.2 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.8 

95.1 

GB 

700 

79.7 

85.1 

88.4 

91.4 

93.2 

93.4 

94.1 

94.6 

95.0 

95.3 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.9 

96.2 

GB 

600 

79.9 

85.3 

88.7 

91.8 

93.6 

93.8 

94.4 

94.9 

95.3 

95.7 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.2 

96.6 

GS 

500 

80.1 

85.7 

89.0 

92.2 

94.1 

94.3 

95.0 

95.4 

95.9 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.9 

97.2 

GS 

400 

80.3 

86.2 

89.6 

92.9 

95.2 

95.4 

96.2 

96.9 

97.3 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.7 

GE 

300 

80.3 

86.2 

89.6 

92.9 

95.2 

95.4 

96.2 

96.9 

97.3 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

90.1 

98.6 

98.9 

GE 

200 

80.3 

86.2 

89.6 

92.9 

95.3 

95.6 

96.4 

97.1 

97.6 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.9 

99.2 

GB 

100 

80.3 

86.2 

89.6 

92.9 

95.7 

95.9 

96.8 

97.4 

97.9 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.3 

100.0 

G8 

000 

80.3 

86.2 

89.6 

92.9 

95.7 

95.9 

96.8 

97.4 

97.9 

98.4 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  " SIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LSX  TO  UTC: 

*  6 

MONTH: 

SBP 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IN  1 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

FEET  j 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

59.4 

60.0 

60.2 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

CS 

20000 

65.9 

66.4 

66.7 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GE 

18000 

65.9 

66.4 

66.7 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GE  16000 

66.2 

66.8 

67.0 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GE 

14000 

67.7 

68.2 

68.4 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GE 

12000 

69.9 

70.6 

70.8 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

10000 

75.1 

75.8 

76.0 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GE 

9000 

75.6 

76.2 

76.6 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GE 

8000 

78.0 

78.7 

79.1 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

GB 

7000 

78.1 

78.8 

79.3 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

GE 

6000 

78.7 

79.4 

80.1 

80.4 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

GE 

5000 

79.1 

80.0 

80.7 

81.2 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

GE 

4500 

79.9 

81.1 

81.9 

82.6 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

GB 

4000 

81.1 

82.4 

83.2 

83.9 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

GB 

3500 

81.8 

83.2 

84.0 

84.8 

85.2 

85. 2 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

GE 

3000 

82.1 

83.6 

84.3 

85.2 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85. 8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

GE 

2500 

82.8 

84.2 

85.0 

85.9 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.6 

86.6 

GE 

2000 

84.6 

86.1 

86.9 

87.8 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

GE 

1800 

84.9 

86.4 

87.2 

88.1 

88.6 

88.6 

88.6 

89.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

GB 

1500 

86.4 

88.1 

89.0 

89.9 

90.3 

90.3 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

GB 

1200 

87.3 

89.0 

90.0 

90.9 

91.6 

91.6 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

GB 

1000 

88.3 

90.1 

91.2 

92.2 

93.0 

93.0 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

GE 

900 

88.4 

90.2 

91.8 

92.9 

93.8 

93.8 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

CB 

800 

88.8 

90.8 

92.3 

93.6 

94.4 

94.4 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

GB 

700 

90.2 

92.4 

94.2 

95.6 

96.7 

96.7 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

GB 

600 

90.6 

92.8 

94.7 

96.0 

97.1 

97.1 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

GE 

500 

91.4 

93.8 

95.7 

97.1 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

GB 

400 

91.6 

93.9 

96.0 

97.4 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

GB 

300 

91.6 

93.9 

96.1 

97.6 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

TOC 

200 

91.6 

93.9 

96.1 

97.6 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GB 

100 

91.6 

93.9 

96.2 

97.7 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

GB 

000 

91.6 

93.9 

96.2 

97.7 

99.0 

99.0 

99.3 

99.3 

79.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  !*C 


PBRCBRTAGE  FRBQUEHCY  OF  OCCURREHCB  OF  CEILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723S3S  STATION  NAME:  VARCE  AFB  OK 

1ST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 
NORTH:  SEP  HOURS:  12-14 


CEIL  IRC 

1R 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

CE 

5 

GS 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 
GB  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

GE 

3/4 

GB 

5/6 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

m  CEIL 

61.8 

62.0 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

a 

20000 

69.7 

70.0 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GE 

18000 

69.7 

70.0 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GS 

16000 

69.9 

70.2 

70-7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GE 

14000 

70.7 

71.0 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GE 

12000 

72.9 

73.2 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.0 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GE 

10000 

76.4 

76.8 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

9000 

77.1 

77.4 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GE 

8000 

80.2 

80.6 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

7000 

80.8 

81.1 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

6000 

81.8 

82.1 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GE 

5000 

83.0 

83.3 

83.8 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GE 

4500 

83.4 

83.8 

84.3 

84.4 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

64.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GE 

4000 

84.4 

84.9 

85.7 

85.8 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

3500 

85.7 

86.3 

87.1 

87.2 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

3000 

87.7 

88.3 

89.2 

89.3 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

2500 

88.9 

89.6 

90.6 

90.7 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.  Z 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

2000 

90.2 

90.9 

91.9 

92.0 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

1800 

91.0 

91.7 

92.7 

92.8 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

1500 

91.9 

92.7 

93.7 

94.0 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

at 

1200 

92.4 

93.3 

94.4 

94.8 

95.4 

95.4 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

1000 

93.1 

94.2 

95.6 

95.9 

96.6 

96.6 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

900 

93.2 

94.4 

95.8 

96-2 

96.9 

96.9 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

800 

93.6 

94.9 

96.2 

96.7 

97.6 

97.6 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

68 

700 

94.7 

96.0 

97.4 

98.0 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

600 

95.1 

96.4 

97.9 

98.4 

99.3 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

500 

95.1 

96.4 

97.9 

98.4 

99.3 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

400 

95.1 

96.4 

97.9 

98.4 

99.3 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.0 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

300 

95.1 

96.4 

97.9 

98.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

95.1 

96.4 

97.9 

98.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

100 

95.1 

96.4 

97.9 

98.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

95.1 

96.4 

97.9 

98.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 
LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

FEET 

|  68 
l  1 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GB  GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

61.0 

61.0 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GB  20000 

73.3 

73.6 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

OB 

18000 

73.4 

73.7 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GE 

16000 

73.6 

73.8 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GB 

14000 

74.7 

74.9 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

CB 

12000 

76.6 

76.8 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

10000 

81.1 

81.3 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GB 

9000 

81.9 

82.1 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

GB 

8000 

84.8 

85.1 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

05.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

7000 

85.0 

85.3 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GB 

6000 

85.8 

86.1 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

CB 

5000 

87.7 

88.0 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GB 

4500 

88.8 

89.2 

89.8 

89.8 

89.8 

89.  B 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

4000 

89.7 

90.6 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

CB 

3500 

91.1 

92.2 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GB 

3000 

91.9 

93.0 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

2500 

92.4 

93.6 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GB 

2000 

93.1 

94.2 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

CB 

1800 

93.4 

94.6 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

CB 

1500 

94.0 

95.1 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

1200 

94.6 

95.7 

96.6 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

1000 

94.8 

96.1 

97.0 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

900 

95.0 

96.3 

97.2 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97  .7 

97.7 

97  .7 

97.7 

97.7 

GB 

800 

95.2 

96.6 

97.4 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

700 

95.9 

97.4 

98.6 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

600 

95.9 

97.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

500 

96.0 

97.6 

98.9 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

96.0 

97.6 

98.9 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

300 

96.1 

97.7 

99.0 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

96.1 

97.7 

99.0 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

96.1 

97.7 

99.0 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

96.1 

97.7 

99.0 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FRBQUHICY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  S 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


CE ILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

68.3 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

GE  20000 

76.7 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

OK 

18000 

76.7 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.0 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE  16000 

76.7 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE  14000 

77.3 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

76.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

70.4 

78.4 

78.4 

GE 

12000 

79.6 

80.4 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GE 

10000 

83.4 

84.4 

84.8 

64.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

64.8 

as 

90  OC 

84.1 

85.1 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

8S.6 

85.6 

8.  6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

8000 

85.6 

86.6 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

B7.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

7000 

85.6 

86.6 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

6000 

86.0 

87.0 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.6 

87,6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

cat 

5000 

86.9 

87.9 

88.4 

88.4 

88.4 

98.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

CR 

4500 

87.6 

88.6 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

4000 

89.4 

90.4 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

3500 

90.1 

91.1 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

CE 

3000 

91.6 

92.6 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

CE 

2500 

91.8 

92.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

as 

2000 

92.4 

93.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

CE 

1800 

92.7 

93.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

CE 

1500 

92.8 

93.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

1200 

93.0 

94.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GE 

1000 

93.6 

95.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

CE 

900 

93.8 

95.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.4 

96,4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

CE 

800 

94.1 

95.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

91.0 

97.0 

97.0 

97.2 

'j7 . 2 

97.2 

97.2 

CE 

700 

94.9 

96.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

CE 

600 

95.2 

96.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98  .7 

98.7 

98.7 

98.7 

CE 

500 

95.3 

97.2 

98.3 

98.8 

98.9 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

400 

95.3 

37.2 

98.6 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CE 

300 

95-3 

97.2 

98.6 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

95.3 

97.2 

98.6 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

95.3 

97.2 

98.6 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

95.3 

97.2 

98.6 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  Hwmm  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  “A“ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  HAKE:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTCz  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  21-23 


CEILING 
IN  | 

FEET 

1  GB 
|  7 

CK 

6 

GB 

5 

GK 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTB 

GE  GE  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

HIDES 

GE 

1  1/4 

CE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

CE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

CE 

0 

NO 

CBIL 

71.9 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

CB 

20000 

78.1 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78  .9 

78.9 

78.9 

cs 

18000 

78.1 

78.8 

78.9 

78.9 

#8.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

at 

16000 

78.1 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

70. 9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78  .9 

78.9 

78.9 

CB 

14000 

79.0 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

CB 

12000 

80.4 

81.  X 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81  .2 

81.2 

81  .2 

81.2 

81 .2 

GE 

10000 

82.9 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

64.0 

84.0 

84  .0 

GE 

9000 

82.9 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

04.0 

GE 

8000 

84.4 

85.3 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

05.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

CB 

7000 

84.7 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

05.9 

85  .9 

85.9 

B5.9 

*•5.9 

85.9 

GE 

6000 

85.1 

86.0 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

66.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

5000 

86.2 

87.2 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87  .6 

87.6 

87  .6 

CK 

4500 

86.7 

87.7 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

86.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GE 

4000 

88.7 

89.9 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90.7 

90,7 

90.7 

GE 

3500 

89.7 

91.0 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91  .9 

91.9 

91.9 

91.9 

91  .9 

91.9 

91  .9 

91.9 

91  .9 

GE 

3000 

90.9 

92.2 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

2500 

91.0 

92.4 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

2000 

91.4 

92.9 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94  .0 

94.0 

94.0 

GE 

1800 

91.7 

93.1 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

CB 

1500 

92.3 

93.8 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

1200 

93.0 

94.4 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

1000 

93.8 

95.6 

96.4 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

CB 

900 

94.1 

95.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

800 

94.4 

96.3 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.0 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

700 

94.7 

96.6 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

90.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

600 

94.8 

96.7 

90.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

500 

94.9 

96.9 

98.7 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.-: 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

400 

95.0 

97.0 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

300 

95.0 

97.0 

98.9 

99.6 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

GB 

200 

95.0 

97.0 

98.9 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

95.0 

97.0 

98.9 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

ioo.o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

95.0 

97.0 

98.9 

99.6 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
U3AFBTAC,  ASHEVILLE  IfC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  V  KCB  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERI 00  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

WO 

CEIL 

63.3 

64.1 

64.6 

64.9 

65.0 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

GB  20000 

70.4 

71.4 

71.9 

72.3 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

GX 

18000 

70.5 

71.6 

72.1 

72.4 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

GB 

16000 

70.6 

71.7 

72.2 

72.5 

72.7 

72.7 

72.8 

71  .8 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

GB 

14000 

71.5 

72.6 

73.1 

73.4 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.0 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

GB 

12000 

73.4 

74.4 

74.9 

75.3 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

GB 

10000 

77.9 

79.0 

79.6 

80.0 

80.2 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GB 

9000 

78.3 

79.4 

80.1 

80.5 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

81.0 

81 .0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

GB 

8000 

80.7 

81.9 

82.6 

83.0 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

7000 

80.9 

82.0 

82.7 

83.2 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

6000 

81.4 

82.6 

83.3 

83.8 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GB 

5000 

82.5 

83.8 

84.5 

85.0 

85.3 

85.3 

85.4 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

05.6 

85.8 

85.  B 

85.8 

85.8 

at 

4500 

83.3 

84.6 

85.5 

86.1 

86.4 

86.5 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.8 

86.6 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

4000 

84.8 

86.3 

87.3 

87.8 

88.2 

88.2 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

08.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GE 

3500 

85.7 

87.3 

88.4 

89.0 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

GB 

3000 

86.6 

88.2 

89.4 

90.0 

90.4 

90.5 

90.6 

90.6 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

08 

2500 

87.0 

88.7 

89.9 

90.6 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

GB 

2000 

87.9 

89.5 

90.8 

91.4 

91.9 

91.9 

92.0 

92.1 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

GB 

1800 

88.2 

89.8 

91.1 

91.7 

92.2 

92.2 

92.3 

92.4 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

GB 

1500 

89.0 

90.7 

92.0 

92.7 

93.2 

93.2 

93.4 

93.5 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

GB 

1200 

89.6 

91.3 

92.7 

93.4 

93.9 

94.0 

94.1 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

GB 

1000 

90.3 

92.3 

93.7 

94.5 

95.1 

95.1 

95.3 

95.4 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

GB 

900 

90.4 

92.4 

94.0 

94.8 

95.4 

95.5 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

GB 

800 

90.7 

92.8 

94.3 

95.2 

95.8 

95.9 

96.1 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

GB 

700 

91.3 

93.6 

95.3 

96.2 

96.9 

97.0 

97.2 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

97  .7 

97.8 

GB 

600 

91.6 

93.9 

95.7 

96.6 

97.4 

97.4 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

GB 

500 

91.8 

94.2 

96.1 

97.2 

98.0 

98.1 

98.4 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

90.9 

98.9 

98.9 

99.0 

GB 

400 

91.9 

94.3 

96.3 

97.5 

98.4 

9B.S 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

GB 

300 

91.9 

94.4 

96.3 

97.6 

98.5 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

GE 

200 

91.9 

94.4 

96.3 

97.6 

98.5 

98.7 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

GB 

100 

91.9 

94.4 

96.4 

97.6 

96.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

GB 

000 

91.9 

94.4 

96.4 

97.6 

98.6 

98.7 

99.1 

99.2 

99.3 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  CIF  OBSERVATIONS  7200 
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OPERATING  LOCATIOH  *A*  PERCENTAGE  PRBQUEHCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

723535 

STATION  RAKE:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IH  I 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

69.2 

70.2 

70.4 

70.6 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71  .2 

71.3 

71.4 

GE  20000 

72.6 

73.8 

74.0 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.7 

74.8 

75.1 

6E 

18000 

72.6 

73.8 

74.0 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.7 

74.8 

75.1 

CE 

16000 

72.6 

73.8 

74.0 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.7 

74.8 

75.1 

GE 

14000 

72.6 

73.8 

74.0 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.7 

74.8 

75.1 

GE 

12000 

73.4 

74.6 

74.8 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.7 

75.9 

CB 

10000 

74.7 

75.9 

76.1 

76.3 

76.6 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.9 

77.0 

77.2 

GE 

9000 

74.9 

76.1 

76.3 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

77.2 

77.4 

GE 

8000 

76.1 

77.3 

77.5 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.3 

78.4 

78.6 

GE 

7000 

76.6 

77.7 

78.0 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

70.7 

78.8 

79.0 

GE 

6000 

77.1 

78.3 

78.5 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.2 

79.4 

79.6 

GE 

5000 

78.4 

79.7 

79.9 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

80.8 

81.0 

GE 

4500 

79.0 

80.3 

80.5 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

01.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.3 

81.4 

01.6 

GE 

4000 

79.9 

81.3 

81.5 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.3 

82.4 

82.6 

GE 

3500 

80.4 

82.0 

82.3 

82.6 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.3 

83.4 

83.7 

GE 

3000 

81.9 

03.8 

84.0 

84.4 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.4 

85.5 

85.7 

GE 

2500 

82.4 

84.3 

84.5 

84.9 

85.6 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

86.0 

86.1 

86.3 

GE 

2000 

83.9 

86.1 

86.7 

87.2 

88.0 

88.0 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.4 

88.5 

08.7 

GE 

1800 

84.4 

86.7 

87.2 

87.7 

88.5 

88.5 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.9 

89.0 

89.2 

GE 

1500 

85.9 

88.2 

88.7 

89.2 

90.0 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.4 

90.5 

90.8 

GE 

1200 

86.6 

88.8 

89.5 

90.0 

90.8 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.2 

91.3 

91.5 

GE 

1000 

87.3 

89.6 

90.2 

90.8 

91.5 

91.5 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.9 

92.0 

92.3 

GE 

900 

87.6 

89.9 

90.5 

91.1 

91.8 

91.8 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.3 

92.4 

92.6 

GE 

800 

88.0 

90.4 

91.1 

91.8 

92.7 

92.7 

92.8 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.5 

93.7 

93.9 

GE 

700 

88.1 

9G.6 

91.6 

92.4 

93.2 

93.2 

93.3 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.1 

94.2 

94.4 

GE 

600 

88.1 

90.8 

91.7 

92.5 

93.3 

93.3 

93.5 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.3 

94.4 

94.6 

GE 

500 

88.2 

90.9 

92.0 

92.8 

93-8 

93.8 

94.4 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

95.9 

GE 

400 

88.3 

91.1 

92.3 

93.1 

94.1 

94.1 

94.8 

95.6 

95.6 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.2 

96.3 

96.6 

GE 

300 

08.3 

91.1 

92.3 

93.3 

94.5 

94.5 

95.5 

96.3 

96.3 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.2 

97.3 

97.5 

CB 

200 

80.3 

91.1 

92.3 

93.3 

94.6 

94.6 

95.7 

96.6 

96.7 

97.1 

97.4 

97.4 

97.4 

97.7 

98-0 

98.2 

GE 

100 

88.3 

91.1 

92.3 

93.3 

94.6 

94.6 

95.7 

96.6 

96.7 

97.3 

98.2 

98.2 

98.2 

98.5 

98.8 

99.8 

GE 

000 

88.3 

91.1 

92.3 

93.3 

94.6 

94.6 

95.7 

96.6 

96.7 

97.3 

98.2 

98.2 

98.2 

98.5 

98.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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operating  location  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAPKTAjC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VAlfCE  APB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

03-05 

CEIL  IRC 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  MILES 

IK  | 

|  GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

64.7 

66.2 

66.9 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.6 

67.6 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

68.2 

CK  20000 

68.7 

70.3 

71.0 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.8 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.4 

CK 

1*000 

68.7 

70.3 

71.0 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.8 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.4 

OS 

16000 

68.7 

70.3 

71.0 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.8 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.4 

GE 

14000 

68.7 

70.3 

71.0 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.8 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.4 

CK  12000 

69.6 

71.2 

71.8 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.7 

72.7 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.2 

GS 

10000 

72.0 

73.7 

74.3 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

75.2 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.7 

GE 

9000 

72.2 

73.8 

74.4 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

75.3 

75.3 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.8 

GS 

8000 

74.4 

76.0 

76.8 

77.1 

77.4 

77.4 

77.4 

77.7 

77.7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.3 

GE 

7000 

74.7 

76.3 

77.1 

77.4 

77.7 

77.7 

77.7 

78.1 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.6 

CK 

6000 

75.6 

77.3 

78.1 

78.4 

78.7 

78.7 

78.7 

79.0 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.6 

GE 

5000 

76.7 

78.4 

79.1 

79.5 

79.8 

79.8 

79.8 

80.1 

80.1 

80.1 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

BO. 3 

80.6 

CK 

4500 

76.9 

78.7 

79.5 

79.8 

80.1 

80.1 

80.1 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

81.0 

CK 

4000 

78.0 

79.9 

80.6 

81.0 

61.3 

81.3 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

82.2 

GE 

3500 

78.6 

80.5 

81.4 

81.7 

82.0 

82.0 

82.0 

82.4 

B2.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.9 

CK 

3000 

79.8 

82.0 

82.9 

83.2 

83.5 

83.5 

83.5 

83.9 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.4 

CK 

2500 

80.3 

82.6 

83.4 

83.8 

84.1 

84.2 

84.2 

84.5 

84.5 

84.5 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

85.1 

GE 

2000 

81.6 

84.0 

85.1 

85.4 

85.7 

85.8 

85.9 

86.2 

86.2 

86.2 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

06.5 

86.8 

GE 

1800 

82.2 

84.5 

85.6 

85.9 

86.2 

86.3 

86.5 

86.8 

86.8 

86.8 

87.0 

07.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.3 

GE 

1500 

83.1 

85.5 

86.6 

87.0 

87.3 

87.4 

87.5 

87. a 

87.8 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

68.1 

88.4 

GE 

1200 

83.9 

86.2 

87.3 

87.7 

88.1 

88.2 

88. 3 

88.6 

88.6 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.2 

GE 

1000 

85.1 

87.4 

88.5 

88.9 

89.6 

89.7 

89.8 

90.2 

90.2 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.9 

GE 

900 

85.3 

87.7 

88.8 

89.2 

89.9 

90.0 

90.1 

90.5 

90.5 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

91.2 

GE 

800 

85.4 

87.8 

89.1 

89.7 

90.4 

90.5 

90.9 

91.4 

91.4 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

92.2 

GE 

700 

85.9 

88.7 

90.1 

90.9 

91.7 

91.8 

92.2 

92.7 

92.7 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.4 

GE 

600 

85.9 

88*7 

90.3 

91.1 

91.9 

92.0 

92.7 

93.2 

93.2 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

94.1 

GE 

500 

85.9 

88*8 

90.8 

91.7 

92.6 

92.7 

93.3 

94.1 

94.1 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

95.1 

GE 

400 

86.2 

89.2 

91.5 

92.8 

93.9 

94.0 

94.6 

95.5 

95.5 

95.8 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.6 

GE 

300 

86.2 

89*2 

91.5 

92.8 

94.1 

94.2 

94.9 

96.0 

96.0 

96.3 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.9 

97.4 

GS 

200 

86.2 

89.5 

91.8 

93.1 

94.4 

94.5 

95. 3 

96.5 

96.6 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.6 

98.2 

GB 

100 

86.2 

89.5 

91.9 

93.2 

94.5 

94.6 

95.6 

96.8 

96.9 

97.6 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.5 

99.6 

GE 

000 

86.2 

89.5 

91.9 

93.2 

94.5 

94.6 

95.6 

96.8 

96.9 

97.6 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


D  -  2  -  B3 


USAFETAC/DS- -92/291 


Paqe  264 


OPERATING  LOCATION  -A* 
U8AFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  l/TC: 

+  6 

MONTH: 

OCT 

SOURS: 

06-06 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MI  LBS 

IN 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

54.1 

56.8 

57.7 

59.1 

59.8 

59.8 

59.8 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.6 

60.6 

60.6 

60.8 

GE 

20000 

58.8 

61.6 

62.7 

64.3 

65.1 

65.1 

65.1 

65.3 

65.3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.9 

65.9 

65.9 

66.1 

GE  18000 

58.8 

61.6 

62.7 

64.3 

65.1 

65.1 

65.1 

65.3 

65.3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.9 

65.9 

65.9 

66.1 

GE 

16000 

58.8 

61.6 

62.7 

64.3 

65.1 

65.1 

65.1 

65.3 

65.3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.9 

65.9 

65.9 

66.1 

GE 

14000 

58.9 

61.8 

62.9 

64.5 

65.3 

65.3 

65.3 

65-5 

65.5 

65.7 

65.7 

65.7 

66.1 

66.1 

66.1 

66.3 

GE 

12000 

60.0 

62.9 

64.2 

66.0 

66.8 

66.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.6 

67.6 

67.6 

67.8 

GE 

10000 

63.1 

66.1 

67.4 

69.2 

70.0 

70.0 

70.0 

70.2 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.9 

70.9 

70.9 

71.1 

GE 

9000 

63.5 

66.7 

68.0 

69.8 

70.5 

70.5 

70.5 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.4 

71.4 

71.4 

71.6 

GE 

8000 

65.9 

69.1 

70.5 

72.4 

73.2 

73.2 

73.2 

73.4 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

74.1 

74.1 

74.1 

74.3 

GE 

7000 

66.9 

70.2 

71.7 

73.7 

74.5 

74.5 

74.5 

74.7 

74.7 

74.9 

74.9 

74.9 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

GE 

6000 

67.7 

71.2 

72.8 

74.8 

75.7 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.6 

76.6 

76.6 

76.8 

GE 

5000 

68.7 

72.2 

73.8 

75.8 

76.7 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.5 

77.5 

77.5 

77.7 

GE 

4500 

68.7 

72.3 

73.9 

75.9 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.6 

77.6 

77.6 

77.8 

GE 

4000 

69.9 

73.4 

75.2 

77.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.6 

78.6 

78.8 

7B.8 

78.8 

79.2 

79.2 

79.2 

79.5 

GE 

3500 

70.2 

74.0 

75.7 

78.0 

78.9 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.8 

79.8 

79.8 

BO .  0 

GE 

3000 

71.9 

75.7 

77.4 

79.7 

80.6 

80.6 

80.6 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.5 

81.5 

81.5 

81.7 

GE 

2500 

72.0 

75.8 

77.6 

80.0 

81.3 

81.3 

81.3 

81.5 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

82.2 

82.2 

82.2 

82.4 

GE 

2000 

73.2 

77.3 

79.2 

81.6 

83.1 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.7 

83.7 

83.7 

84.1 

84.1 

84.1 

84.5 

GE 

1800 

73.3 

77.5 

79.5 

81.8 

83.3 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

83.9 

83.9 

83.9 

84.3 

84.3 

84.3 

84.7 

CB 

1500 

74.9 

79.6 

81.5 

83.9 

85.4 

85.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.9 

85.9 

85.9 

86.3 

86.3 

86.5 

86.9 

GE 

1200 

75.5 

80.2 

82.2 

84.5 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.6 

86.6 

86.6 

87.0 

87.0 

67.1 

87.5 

GE 

1000 

76.7 

81.4 

83.5 

86.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.3 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

89.0 

89.0 

89.1 

89.6 

GE 

900 

76.9 

81.7 

83.9 

86.5 

88.4 

88.4 

88.4 

88.7 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.5 

89.5 

89.6 

90.0 

GE 

600 

77.8 

82.7 

84.8 

87.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.8 

89.8 

90.1 

90.1 

90.1 

90.5 

90.5 

90.6 

91.1 

GE 

700 

78.1 

83.2 

85.6 

88.3 

90.2 

90.2 

90.2 

90.5 

90.5 

90.9 

90.9 

90.9 

91.3 

91.3 

91.4 

91.8 

OB 

600 

78.1 

83.3 

85.8 

88.6 

90.6 

90.6 

90.6 

91.0 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91.7 

91.7 

91.8 

92.3 

GE 

500 

78.6 

84.2 

87.0 

90.0 

92.5 

92.5 

92.6 

93.0 

93.0 

93.3 

93.4 

93.4 

93.9 

93.9 

94.0 

94.4 

GE 

400 

78.6 

84.2 

87.2 

90.8 

93.5 

93.5 

93.7 

94.2 

94.3 

94.6 

94.7 

94.7 

95.2 

95.2 

95.3 

95.7 

CB 

300 

78.7 

84.3 

87.3 

91.0 

94.0 

94.2 

94.5 

95.4 

95.5 

96.0 

96.1 

96.1 

96.8 

96.9 

97.0 

97.4 

GE 

200 

78.7 

84.3 

87.3 

91.1 

94.1 

94.3 

94.7 

95.7 

95.8 

96.6 

96.7 

96.7 

97.4 

97.5 

97.7 

98.2 

CB 

100 

78.7 

84.3 

87.3 

91.1 

94.1 

94.3 

94.8 

95.8 

95.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.8 

98.0 

98.2 

99.8 

GE 

000 

78.7 

84.3 

87.3 

91.1 

94.1 

94.3 

94.8 

95.8 

95.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.8 

98.0 

98.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERI 00  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

1  GB 

1  7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

MO  CEIL 

58.5 

59.1 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

SB  20000 

64.4 

65.6 

66.1 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66. 7 

66.7 

66.7 

66.7 

BE  18000 

64.5 

65.7 

66.2 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

EE  16000 

64.5 

65.7 

66.2 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

sm  14000 

64.8 

66.0 

66.6 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

at  12000 

65.9 

67.1 

67.7 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

66.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

SB  10000 

69.2 

70.4 

71.1 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

ZE  9000 

69.2 

70.4 

71.1 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

EE  8000 

70.8 

72.0 

72.7 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

ES  7000 

71.6 

72.9 

73.5 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

3E  6000 

72.2 

73.4 

74.1 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

3E  5000 

72.7 

74.1 

74.7 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

EE  4500 

72.7 

74.2 

74.8 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

3B  4000 

73.8 

75.4 

76.1 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

SB  3500 

74.5 

76.1 

77.0 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

SB  3000 

75.7 

77.6 

78.5 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

3E  2500 

76.1 

78.3 

79.4 

80.1 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

38  2000 

77.8 

80.0 

81.2 

81.9 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

SB  1800 

78.2 

80.4 

81.6 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

SB  1500 

79.0 

81.9 

83.2 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

SB  1200 

80. S 

83.5 

84.8 

85.7 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

SB  1000 

81.7 

84.9 

86.5 

87.4 

87.8 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88. 2 

BE  900 

82.0 

85.4 

87.1 

88.1 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

BE  800 

82.9 

86.2 

88.0 

89.2 

89.9 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

SE  700 

83.1 

86.5 

88.4 

90.3 

91.0 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

SS  600 

83.5 

87.0 

89.1 

91.2 

91.9 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

SB  500 

84.2 

87.8 

90.4 

93.1 

94.2 

94.5 

94.6 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

SB  400 

84.7 

88.5 

91.2 

94.5 

95.9 

96.2 

96.3 

96.7 

96.7 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

BE  300 

85.1 

89.0 

91.8 

95.4 

96.8 

97.2 

97.6 

98.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

SB  200 

85.1 

89.0 

91.8 

95.5 

96.9 

97.3 

97.8 

98.2 

98.2 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

X  100 

85.1 

89.0 

91.8 

95.5 

96.9 

97.3 

97.8 

98.2 

98.2 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

100.0 

BK  000 

85.1 

89.0 

91.8 

95.5 

96.9 

97.3 

97.8 

98.2 

98.2 

98.9 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMNSR  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCAX ION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

OCT 

SOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

IN 

1  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  ’ 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

GB  20000 

67.2 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67,6 

GB 

18000 

67.4 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GE 

16000 

67.5 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

6B.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GB 

14000 

67.6 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GB 

12000 

69.1 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

10000 

71.8 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

9000 

72.0 

72.7 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

8000 

73.8 

74.5 

74.5 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

^4  .« 

74.8 

74.8 

GB 

7000 

74.0 

74.7 

74.7 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

CK 

6000 

74.0 

74.7 

74.7 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

5000 

74.8 

75.6 

75.6 

76.1 

76.1 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GB 

4500 

75.2 

75.9 

75.9 

76.5 

76.5 

76.5 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

4000 

76.2 

77.0 

77.0 

77.5 

77.5 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

3500 

76.8 

77.5 

77.5 

78.1 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

3000 

78.9 

79.7 

79.7 

80.2 

80.2 

80.2 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

2500 

80.6 

81.4 

81.5 

82.0 

82.0 

82.0 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

2000 

83.3 

84.1 

84.3 

84.8 

84.8 

84.8 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

1800 

84.1 

84.8 

85.2 

85.7 

85.7 

85.7 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

CK 

1500 

86.2 

87.0 

87.4 

88.0 

88.0 

88.0 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

1200 

87.5 

88.4 

89.0 

89.7 

89.7 

89.7 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

1000 

89.0 

89.9 

90.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

900 

09.8 

90.6 

91.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

800 

90.5 

91.5 

92.8 

93.9 

94.1 

94.1 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

700 

91.0 

92.2 

93.5 

94.8 

95.1 

95.1 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

600 

91.4 

92.6 

94.2 

95.7 

96.3 

96.3 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GK 

500 

91.5 

92.8 

94.6 

96.6 

97.3 

97.1 

97.6 

97.8 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

400 

91.9 

93.3 

95.3 

97.3 

98.2 

98.2 

98.5 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

300 

91.9 

93.3 

95.4 

97.6 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

200 

91.9 

93.3 

95.4 

97.6 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

91.9 

93.3 

95.4 

97.6 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

loo.o 

100.0 

100.0 

GB 

000 

91.9 

93.3 

95.4 

97.6 

98.7 

98.7 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CBILINC  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFKERC,  ASHEVILLE  NO  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


srzxnoiT  number: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB  I 

OK 

PERIOD 

OP  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

15-17 

cxiluk 

VISIBILITY  IN 

STATUTE  NILES 

i"  I 

GK 

GE 

GE 

GE 

GTE 

GE 

GE 

GE 

GK 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

CK  20000 

70.8 

71.4 

71.5 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

CS  10000 

71.1 

71.7 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GE 

16000 

71.1 

71.7 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GS 

14000 

71.5 

72.2 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GS 

12000 

73.0 

73.8 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GK 

10000 

75.2 

75.9 

76.0 

76.2 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GE 

9000 

75-6 

76.3 

76.5 

76.7 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GS 

8000 

77.4 

78.2 

78.5 

78.9 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GK 

7000 

77.6 

78.4 

78.7 

79.1 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GE 

6000 

77.6 

78.4 

78.7 

79.1 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

73.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GE 

5000 

78.5 

79.2 

79.7 

80.3 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GK 

4500 

79.0 

79.8 

80.2 

80.9 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GK 

4000 

80.1 

80.9 

81.3 

81.9 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE 

3500 

81.1 

81.8 

82.3 

82.9 

83.2 

83.3 

83  .3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GK 

3000 

83.1 

83.9 

84.3 

84.9 

85.3 

65.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

GK 

2500 

85.3 

86.0 

86.5 

87.1 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

GK 

2000 

87.3 

88.3 

88.7 

89.4 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

3800 

87.6 

88.6 

89.0 

09.7 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GK 

1500 

88.8 

89.8 

90.3 

91.1 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GK 

1200 

89.7 

91.5 

92.2 

92.9 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

1000 

89.9 

92.0 

92.9 

93.8 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

900 

90.0 

92.2 

93.0 

93.9 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE 

800 

90.6 

92.9 

94.0 

94.8 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GK 

700 

91.0 

93.4 

95.1 

96.1 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GS 

600 

91.4 

94.0 

95.7 

96.8 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

500 

91.7 

94.4 

96.3 

97.8 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GK 

400 

91.8 

94.6 

96.6 

98.1 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GK 

300 

91.8 

94.6 

96.6 

98.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GK 

200 

91.8 

94.6 

96.6 

98.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GK 

100 

91.8 

94.6 

96.6 

98.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GK 

000 

91.8 

94.6 

96.6 

98.2 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  mwn  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
OSAFKTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK 
LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
HOHTE:  OCT  HOURS:  18-20 


•  « 


* 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GB  GB  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

CB 

20000 

71.7 

72.3 

72.3 

72.4 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

GK 

18000 

72.2 

72.7 

72.7 

72.8 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

/3 .2 

73.2 

73.3 

GE 

16000 

72.2 

72.7 

72.7 

72.8 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

GE 

14000 

72.9 

73.4 

73.4 

73.5 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

GE 

12000 

74.3 

74.8 

74.8 

74.9 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

GE 

10000 

76.8 

77.3 

77.3 

77.4 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

GE 

9000 

77.2 

77.7 

77.7 

77.8 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

GE 

8000 

78.7 

79.2 

79.4 

79.7 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

00.1 

00.1 

80.1 

80.2 

GE 

7000 

78.7 

79.2 

79.4 

79.7 

80.1 

80.2 

60.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

CB 

6000 

78.9 

79.5 

79.6 

79.9 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

CB 

5000 

79.5 

80.0 

80.1 

80.8 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81. a 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

CE 

4500 

80.3 

80.9 

81.0 

81.6 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

CE 

4000 

81.8 

82.4 

82.6 

83.3 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

GE 

3500 

82.7 

83.3 

83.5 

84.3 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

GE 

3000 

83.9 

84.7 

84.9 

85.7 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

GK 

2500 

86.2 

87.1 

87.3 

88.1 

88.8 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

GE 

2000 

87.8 

88.8 

89.1 

90.0 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

CB 

1800 

88.1 

89.0 

89.4 

90.2 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

CB 

1500 

88.7 

89.7 

90.2 

91.1 

91.9 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

CB 

1200 

88.9 

90.2 

90.8 

91.6 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

CE 

1000 

89.8 

91.2 

91.7 

92.6 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

GB 

900 

89.8 

91.2 

91.7 

92.6 

93.5 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

CB 

800 

90.5 

91.9 

92.8 

93.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95,4 

GB 

700 

90.8 

92.2 

93.3 

94.2 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.7 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

CB 

600 

90.9 

92.5 

93.8 

94.6 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

GE 

500 

91.2 

92.8 

94.3 

95.2 

96.9 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

GE 

400 

91.3 

92.9 

94.5 

95.5 

97.4 

97.8 

90.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

GB 

300 

91.3 

92.9 

94.6 

95.7 

98.0 

98.4 

98.7 

.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

GB 

200 

91.3 

92.9 

94.6 

95.8 

98.1 

98.5 

99.0 

V».0 

99. Q 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

CB 

100 

91.3 

92.9 

94.6 

95.8 

98.1 

98.5 

99.0 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

95.5 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

CE 

000 

91.3 

92.9 

94.6 

95.8 

98.1 

98.5 

99.0 

99.0 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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operating  women  **• 

U8AFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IH 

1  GB 

CE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

CE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

PUT 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL  i 

69.7 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.6 

ex 

20000 

74.4 

75.2 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.6 

75.8 

cx 

18000 

74.6 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

76.0 

ex 

16000 

74.6 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

76.0 

CE 

14000 

75.1 

75-8 

75.8 

75.8 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76,2 

76.5 

ex 

12000 

76-1 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.5 

GB 

10000 

77.2 

78.0 

78.0 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.7 

ex 

9000 

77.5 

78.3 

78.3 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

70.8 

79.0 

GK 

8000 

79.0 

79.8 

79.8 

80.0 

80.2 

80.2 

BO. 2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.6 

cx 

7000 

79.0 

79.8 

79.8 

80.0 

80.2 

80.2 

BO. 2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.6 

ex 

6000 

79.0 

79.8 

79.8 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.6 

ex 

5000 

80.1 

81.0 

81.1 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.9 

ox 

4500 

80.6 

81.5 

81.6 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.5 

ex 

4000 

82.2 

83.1 

83.2 

83.4 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

84.1 

ex 

3500 

82.8 

83.8 

83.9 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.7 

a 

3000 

84.3 

85.6 

85.7 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.8 

ex 

2500 

85.2 

86.6 

86.9 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87  .8 

88.1 

ex 

2000 

86.7 

88.3 

88.8 

89.2 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

90.1 

ex 

1800 

87.2 

88.8 

89.4 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.6 

ex 

1500 

87.3 

89.0 

89.6 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90-5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

91.0 

ex 

1200 

88.0 

89.7 

90.2 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.6 

ex 

1000 

88.1 

90.0 

90.5 

91.1 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

92.2 

ex 

900 

88.4 

90.3 

91.0 

91.5 

91.9 

91.9 

92.3 

92.4 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.9 

at 

800 

89.6 

91.5 

92.4 

92.9 

93.7 

93.7 

94.0 

94.1 

94.1 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.7 

cx 

700 

89.7 

91.8 

92.8 

93.3 

94.1 

94.1 

94.4 

94.5 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.3 

cx 

600 

89.7 

91.8 

92.8 

93.3 

94.1 

94.1 

94.4 

94.5 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.3 

ex 

500 

89-7 

91.8 

93.0 

93.8 

94.8 

94.8 

95.5 

95.6 

95.7 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.5 

GX 

400 

89-7 

91.9 

93.1 

94.1 

95.2 

95.2 

96.1 

96.2 

96.3 

96.7 

96.8 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.4 

ex 

300 

89.7 

91.9 

93.4 

94.4 

95.8 

95.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97  .8 

98.0 

98.0 

98.2 

cx 

200 

89.7 

91.9 

93.4 

94.5 

96.0 

96.0 

97.0 

97.1 

97.2 

97.6 

97.8 

97.8 

98.5 

98.6 

98.6 

98.8 

ex 

100 

89.7 

91.9 

93.4 

94.5 

96.0 

96.0 

97.2 

97.3 

97.4 

98.1 

98-3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.5 

99.7 

ex 

000 

89.7 

91.9 

93.4 

94.5 

96.0 

96.0 

97.2 

97.3 

97  .4 

98.1 

98.3 

98.3 

99.2 

99.4 

99.8 

100.0 

TOM.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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sasaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LSI  TO  UTC:  .  6  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

1  GB 

1  7 

OE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GB 

2 

GE 

1  1/2 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

RO  CBIL 

63.1 

64.0 

64.2 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

65.0 

3B  20000 

68.6 

69.7 

70.0 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

71.0 

IK  18000 

68.7 

69.9 

70.2 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.2 

JB  16000 

68.8 

69.9 

70.2 

70.6 

70.8 

70.8 

70.0 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.2 

IE  14000 

69.0 

70.2 

70.5 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.5 

at  12000 

70.2 

71.4 

71.7 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.8 

;k  ioooo 

72.5 

73.7 

74.1 

74.5 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.2 

ZB  9000 

72.8 

74.0 

74.4 

74.8 

75.1 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.5 

IE  8000 

74.5 

75.8 

76.2 

76.7 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.4 

at  7000 

74.9 

76.2 

76.6 

77.2 

77.4 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

IK  6000 

75.3 

76.6 

77.0 

77.6 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.3 

IB  5000 

76.2 

77.5 

78.0 

78.7 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

IE  4500 

76.6 

77.9 

78.4 

79.1 

79.4 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.9 

IB  4000 

77.7 

79.2 

79.7 

80.4 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81. 2 

at  3500 

78.4 

79.9 

80.4 

81.2 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

82.0 

X  3000 

79.9 

81.6 

82.2 

82.9 

83.3 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.9 

IB  2500 

81.0 

82.8 

83.4 

84.2 

84.6 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.2 

IE  2000 

82.7 

84.6 

85.4 

86.2 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

IB  1800 

83.1 

85.1 

85.8 

06.7 

87.2 

87.2 

87.3 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

r7 .6 

87.6 

07  .8 

X  1500 

84.3 

86.3 

07.2 

88.0 

88.6 

88.6 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.1 

89.2 

IB  1200 

85.1 

87.3 

88.2 

89.1 

89.7 

89.7 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.2 

90.3 

IB  1000 

85.9 

88.3 

89.3 

90.3 

91.0 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

91.4 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.7 

IB  900 

86.2 

88.6 

89.7 

90.6 

91.3 

91.4 

91.5 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.9 

°1 .9 

91.9 

92.1 

IE  800 

86.9 

89.4 

90.6 

91.7 

92.5 

92.6 

92.7 

93.0 

93.0 

93.1 

93.2 

93.  2 

93.2 

93.3 

93.5 

IE  700 

87.2 

89.8 

91.3 

92.5 

93.4 

93.5 

93.6 

93.8 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.4 

Tt  600 

87.4 

90.1 

91.7 

93.0 

94.0 

94.0 

94.2 

94.4 

94.5 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

95.0 

IB  500 

87.6 

90.4 

92.3 

93.9 

95.1 

95.2 

95.5 

95.8 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.5 

B  400 

87.8 

90.7 

92.7 

94.5 

95.9 

96.0 

96.5 

96.8 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

E  300 

87.9 

90.8 

92.9 

94.8 

96.4 

96.6 

97.1 

97.6 

97.6 

97.9 

98.1 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

E  200 

87.9 

90.8 

92.9 

94.9 

96.5 

96.7 

97.3 

97.8 

97.9 

98.3 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

B  100 

87.9 

90.8 

92.9 

94.9 

96.5 

96.7 

97.4 

97.9 

98.0 

98.5 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.3 

99.8 

E  000 

87.9 

90.8 

92.9 

94.9 

96.5 

96.7 

97.4 

97.9 

98.0 

98.5 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  ON  OBSERVATIONS  7440 
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OPERATING  LOCATION  **« 
USAFSTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723S35  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OR 

LST  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GB  GB  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

63.8 

64.4 

65.3 

65.6 

65.6 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.2 

66.2 

66.3 

as 

20000 

69.2 

69.9 

70.9 

71.2 

71.3 

71.3 

71.6 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

72.0 

72.1 

72.1 

72.2 

GB 

18000 

69.2 

69.9 

70.9 

71.2 

71.3 

71.3 

71.6 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

72.0 

72.1 

72.1 

72.2 

as 

16000 

69.2 

69.9 

70.9 

71.2 

71.3 

71.3 

71.6 

71.6 

71.6 

71.0 

71.8 

71.8 

72.0 

72.1 

72.1 

72.2 

GB 

14000 

69.7 

70.3 

71.3 

71.7 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.4 

72.6 

72.6 

72.7 

GB 

12000 

70.9 

71.6 

72.6 

72.9 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.7 

73.8 

73.8 

73.9 

GB 

10000 

72.4 

73.2 

74.2 

74.6 

74.8 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.6 

75.7 

75.7 

75.8 

GB 

9000 

72.6 

73.3 

74.3 

74.7 

74.9 

75.0 

75.2 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.7 

75.8 

75.8 

75.9 

GB 

8000 

73.7 

74.4 

75.4 

75.8 

76.0 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.6 

76.6 

76.6 

76.8 

76.9 

76.9 

77.0 

as 

7000 

74.0 

74.8 

75.8 

76.1 

76.3 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76. S 

77.1 

77.2 

77.2 

77.3 

a 

6000 

74.4 

75.2 

76.2 

76.6 

76.8 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77  j 

77.6 

77.7 

77.7 

77.8 

as 

5000 

75.6 

76.3 

77.3 

77.7 

77.9 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.7 

78.8 

78. B 

78.9 

GB 

4500 

75.9 

76.7 

77.7 

78.0 

78.2 

78.3 

78.6 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

79.0 

79.1 

79.1 

79.2 

m 

4000 

76.4 

77.2 

78.2 

78.6 

78.8 

78.9 

79.1 

79.1 

79.1 

79.3 

79.3 

79.3 

79.6 

79.7 

79.7 

79.8 

GB 

3500 

77.2 

78.0 

79.0 

79.4 

79.7 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.4 

80.6 

80.6 

00.7 

GB 

3000 

78.0 

78.9 

79.9 

80.3 

80.6 

80.7 

80.9 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.3 

81.4 

81.4 

81.6 

GB 

2500 

79.8 

80.7 

81.7 

82.1 

82.3 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

GB 

2000 

80.7 

81.6 

82.6 

83.0 

83.2 

83.3 

83.6 

83.6 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

84.0 

84.1 

84.1 

84.2 

GB 

1800 

81.1 

62.0 

83.0 

83.4 

83.7 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.4 

84.6 

84.6 

84.7 

GB 

1500 

81.4 

82.4 

83.4 

83.9 

84.2 

84.3 

64.6 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

85.0 

85.1 

85.1 

85.2 

GB 

1200 

82.4 

84.1 

85.1 

85.6 

85.9 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

86.4 

86.7 

86.8 

86.8 

86.9 

GB 

1000 

83.4 

85.3 

86.3 

87.0 

87.4 

87.6 

87.8 

87.8 

87.9 

88.1 

88.1 

88.1 

88.3 

08.4 

88.4 

88.6 

GB 

900 

84.4 

86.3 

87.3 

88.0 

88.8 

88.9 

89.1 

89.1 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

GE 

800 

85.7 

87.8 

89.0 

89.8 

90.7 

90.9 

91.3 

91.3 

91.4 

91.7 

91.7 

91.7 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

GB 

700 

85.8 

88.0 

89.2 

90.0 

91.0 

91.2 

91.7 

91.7 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

GB 

600 

86.3 

88.6 

89.8 

90.8 

91.8 

92.0 

92.4 

92.4 

92.7 

92.9 

93.0 

93.0 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

GB 

500 

87.1 

89.4 

91.1 

92.2 

93.2 

93.4 

94.0 

94.0 

94.2 

94.4 

94.6 

94.6 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

GB 

400 

87.1 

89.4 

91. 3 

93.1 

94.7 

94.9 

95.4 

95.4 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

G8 

300 

87.1 

89.6 

91.6 

93.6 

95.1 

95.3 

95.9 

96.0 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

GB 

200 

87.1 

89.6 

91.6 

93.6 

95.2 

95.4 

96.2 

96.3 

96.9 

97.2 

97.8 

97.8 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

GB 

100 

87.1 

89.6 

91.6 

93.6 

95.2 

95.4 

96.2 

96.3 

96.9 

97.2 

97.9 

97.9 

98.6 

98.7 

99.0 

99.2 

GB 

000 

87.1 

89.6 

91.6 

93.6 

95.2 

95.4 

96.2 

96.3 

96.9 

97.2 

97.9 

97.9 

98.6 

90.7 

99.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  'A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAPEtAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

HONTB: 

NOV 

TOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

III 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

FKBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

63.2 

63.4 

64.2 

65.0 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.9 

66.0 

66.0 

66.2 

GE  2000* 

67.2 

67.4 

68.2 

69.0 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.9 

70.0 

70.0 

70.6 

CE 

18000 

67.2 

67.4 

68.2 

69.0 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.9 

70.0 

70.0 

70.6 

GE 

16000 

67.2 

67.4 

68.2 

69.0 

69.1 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.9 

70.0 

70.0 

70.6 

GB 

14000 

67.2 

67.4 

68.2 

69.0 

69.1 

69. 3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.9 

70.0 

70.0 

70.6 

GE 

12000 

68.7 

68.9 

69.7 

70.4 

70.6 

70. a 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

71.3 

71.4 

71.4 

72.0 

GB 

10000 

71.7 

72.1 

73.1 

73.9 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.8 

74.9 

74.9 

75.4 

GB 

9000 

71.7 

72.1 

73.1 

73.9 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.8 

74.9 

74.9 

75.4 

GB 

8000 

72.6 

73.0 

74.0 

74.8 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.7 

75.8 

75.8 

76.3 

GB 

7000 

72.6 

73.0 

74.0 

74.8 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.7 

75.8 

75.8 

76.3 

GB 

6000 

73.0 

73.4 

74.6 

75.6 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.4 

76.6 

76.6 

77.1 

GB 

5000 

73.3 

73.8 

74.9 

75.9 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.8 

76.9 

76.9 

77.4 

CE 

4500 

73.8 

74.2 

75.3 

76.3 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

77.2 

77.3 

77.3 

77.9 

GE 

4000 

74.4 

74.9 

76.1 

77.2 

77.3 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

78.1 

78.2 

78.2 

78.8 

GE 

3500 

75.2 

75.7 

76.9 

78.0 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.9 

79.0 

79.0 

79.6 

GB 

3000 

76.2 

76.7 

77.9 

79.0 

79.1 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.9 

80.0 

80.0 

80.6 

GE 

2500 

77.1 

77.8 

79.0 

80.1 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

81.0 

81.1 

81.1 

81.7 

GB 

2000 

78.4 

79.1 

80.6 

81.7 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.6 

82.7 

82.7 

83.2 

GB 

1800 

78.9 

79.6 

81.0 

82.1 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

83.0 

83.1 

83.1 

83.7 

GB 

1500 

79.7 

80.4 

81.9 

83.0 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

P3.9 

84.0 

84.0 

84.6 

GE 

1200 

81.0 

82.2 

83.9 

85.0 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

86.0 

86.1 

B6.1 

86.7 

GB 

1000 

82.3 

83.7 

85.4 

86.6 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.6 

87.7 

87.7 

88.2 

GB 

900 

82.8 

84.3 

86.1 

87.2 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

68.3 

88.4 

88.4 

89.0 

GB 

800 

83.4 

85.0 

86.8 

88.0 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

89.3 

09.4 

89.4 

90.0 

GB 

700 

84.0 

85.8 

87.7 

89.3 

89.8 

90.0 

90.0 

90.1 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

91.1 

91.2 

91.2 

91.8 

GB 

600 

84.1 

85.9 

87.9 

89.7 

90.8 

91.0 

91.0 

91.1 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

92.3 

92.4 

92.4 

93.0 

GB 

500 

84.4 

86.4 

88.4 

90.4 

91.9 

92.1 

92.2 

92.3 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.7 

93.8 

93.8 

94.3 

GB 

400 

84.6 

86.7 

88.8 

91.4 

93.4 

93.7 

93.9 

94.0 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

95.3 

95.4 

95.4 

96.0 

GB 

300 

84.6 

86.9 

89.3 

92.2 

94.3 

94.6 

94.8 

94.9 

95.4 

95.9 

95.9 

95.9 

96.6 

96.7 

96.7 

97.2 

CE 

200 

84.6 

86.9 

89.3 

92.2 

94.3 

94.6 

94.8 

94.9 

95.4 

96.1 

96.6 

96.6 

97.6 

97.7 

97.7 

98.3 

CE 

100 

84.6 

86.9 

89.3 

92.2 

94.4 

94.7 

94.9 

95.2 

95.8 

96.4 

96.9 

96.9 

98.1 

98.2 

98.7 

99.7 

OB 

000 

84.6 

86.9 

89.3 

92.2 

94.4 

94.7 

94.9 

95.2 

95.8 

96.4 

96.9 

96.9 

98.1 

98.2 

98.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCB  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MDNTB: 

NOV 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  III 

STATUTE 

MILES 

IN  i 

j  GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET  | 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

BO  CEIL 

55.7 

56.6 

57.6 

57.9 

58.2 

58.4 

58.6 

58.9 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59.6 

59.6 

GS 

20000 

60.9 

62.0 

63.3 

64.1 

64.7 

64.9 

65.0 

65.3 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

GE 

18000 

61.0 

32.1 

63.4 

64.2 

64.8 

65.0 

65.1 

65.4 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

GB 

16000 

61.0 

62.1 

63.4 

64.2 

64.8 

65.0 

65.1 

65.4 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

GB 

1*000 

61.2 

62.3 

63.7 

64.4 

65.0 

65.2 

65.3 

65.7 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.2 

66.2 

66.  i 

66.3 

GB 

12000 

62.9 

64.0 

65.4 

66.2 

66.8 

67.0 

67.1 

67.4 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

GE 

10000 

65.2 

66.3 

67.9 

68.7 

69.2 

69.4 

69-6 

69.9 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

GB 

9000 

65.4 

66.6 

68.1 

68.9 

69.4 

69.7 

69.8 

70.1 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

CZ 

8000 

67.2 

68.3 

69.9 

70.7 

71.3 

71.6 

71.7 

72.0 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

GB 

7000 

67.3 

68.4 

70.0 

70.8 

71.4 

71.7 

71.8 

72.1 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.7 

72.7 

72.8 

72.9 

GB 

6000 

67.8 

68.9 

70.4 

71.2 

71.9 

72.1 

72.2 

72.6 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

73.1 

73.1 

73.2 

73.3 

GB 

5000 

68.2 

69.3 

70.9 

71.7 

72.3 

72.6 

72.7 

73.0 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.6 

73.6 

73.7 

73.8 

GB 

*500 

68.6 

69.7 

71.2 

72.0 

72.7 

72.9 

73.0 

73.3 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.9 

73.9 

74.0 

74.1 

GB 

4000 

68.8 

69.9 

71.6 

72.7 

73.3 

73.6 

73.7 

74.0 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.6 

74.6 

74.7 

74.8 

GB 

3500 

69.6 

70.7 

72.3 

73.4 

74.1 

74.3 

74.4 

74.8 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.4 

75.6 

GB 

3000 

71.1 

72.2 

73.9 

75.0 

75.7 

75.9 

76.0 

76.3 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

77.1 

77.3 

GS 

2500 

72.3 

73.4 

75. i 

76.2 

76.9 

77.1 

77.2 

77.6 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

78.1 

78.1 

78.3 

78.6 

GB 

2000 

73.9 

75.0 

76.8 

77.9 

78.6 

78.8 

78.9 

79.2 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

80.0 

80.2 

GB 

1800 

74.3 

75.4 

77.2 

78.3 

79.0 

79.2 

79.3 

79.7 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

80.4 

80.7 

GS 

1500 

75.8 

77.0 

78.9 

80.1 

80.8 

81.0 

81.2 

81.6 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

82.1 

82.1 

82.3 

82.6 

GB 

1200 

77.0 

78.2 

80.6 

81.8 

82.4 

82.7 

82.9 

83.2 

83.4 

83.6 

83.6 

03.6 

83.9 

83.9 

84.1 

84.3 

GB 

1000 

78.4 

79.9 

82.4 

83.7 

84.4 

04.7 

85.2 

85.6 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

80. 3 

86.3 

86.6 

86.8 

GB 

900 

78.8 

80.6 

83.3 

84.9 

85.7 

85.9 

86.4 

86.8 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.6 

87.6 

87.8 

88.0 

GE 

800 

79.1 

81.4 

84.3 

85.9 

86.8 

07.0 

87.6 

87.9 

88.1 

88.3 

80.3 

88.3 

88.7 

88.7 

88.9 

89.1 

GB 

700 

79.7 

82.3 

85.2 

86.9 

87.9 

88.1 

88.8 

89.1 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

90.0 

90.0 

90.2 

90.4 

GB 

600 

80. C 

82.8 

85.9 

87.7 

88.8 

89.0 

09.8 

90.1 

90.3 

90.8 

90.8 

90.8 

91.2 

91.2 

91.4 

91.7 

GB 

500 

80.2 

83.0 

86.6 

80.9 

90.1 

90.4 

91.4 

91.9 

92.1 

92.7 

92.7 

92.7 

93.1 

93.1 

93.3 

93.6 

GB 

400 

80.2 

83.1 

87.0 

90.6 

92.2 

92.6 

93.7 

94.1 

94.3 

94.9 

94.9 

94.9 

95.3 

95.3 

95.6 

95.8 

GB 

300 

80.2 

83.1 

87.1 

90.8 

92.4 

92.9 

94.0 

94.7 

94.9 

96.0 

96.2 

96.2 

96.9 

96.9 

97.1 

97.3 

GE 

200 

80.2 

83.1 

87.2 

91.0 

92.7 

93.2 

94.3 

95.0 

95.2 

96.4 

97.1 

97.1 

98.2 

98.2 

98.4 

98.9 

GE 

100 

80.2 

83.1 

87.2 

91.0 

92.7 

93.2 

94.3 

95.0 

95.2 

96.6 

97.4 

97.4 

98.7 

98.7 

99.0 

99.9 

GE 

000 

80.2 

83.1 

87.2 

91.0 

92.7 

93.2 

94.3 

95.0 

95.2 

96.6 

97.4 

97.4 

98.7 

98.7 

99.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBRATIAC  LOCATION  "A” 
USAFKTAC,  ASHBVTLLB  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIUNG  VERSUS  VISIBILITY 
FPCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  BANE:  VANCE  APB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LET  TO  OTC: 

♦  6 

HONTC: 

NOV 

HOURS: 

09-11 

C8ILIRC 

VISIBILITY  18 

STATOTS 

MILES 

XU  | 

I  GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/7 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

WO 

CEIL 

54.9 

55.3 

56.0 

56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56  .5 

56.5 

56.5 

CB 

20000 

62.1 

62.6 

63.3 

63.7 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GB 

18000 

62.5 

62.9 

63.6 

64.0 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GE 

16000 

62.6 

63.0 

63.7 

64.1 

64.5 

64  .6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GE 

14000 

63-8 

64.3 

64.9 

65.4 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

6S.B 

65  .9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65  .9 

GE 

12000 

65.4 

65.8 

66.5 

67  .0 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67  .6 

67.6 

67.6 

GE 

10000 

66.7 

67.1 

67.9 

68.5 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

9000 

66.8 

67.3 

68.0 

68.6 

68.9 

6*.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

CB 

8000 

68.5 

68.9 

69.7 

70.5 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

CB 

7000 

68.7 

69.4 

70.2 

70.9 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71  .5 

71.5 

71.5 

*M  .5 

71.5 

GE 

6000 

69.3 

69.9 

70.7 

71.5 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72  .0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GE 

5000 

70.2 

70.8 

71.6 

72.5 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GE 

4500 

70.6 

71.3 

72.0 

72.9 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73,5 

73.5 

GE 

4000 

70.8 

71.5 

72.5 

73.5 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

71.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GB 

3500 

71.3 

71.9 

72.9 

74.1 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GE 

3000 

72.7 

73.8 

74.9 

76.1 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

2500 

74.2 

75.4 

76.5 

77.6 

73.0 

78.1 

78.1 

70.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

70.2 

78.2 

CB 

2000 

75.3 

76.5 

77.6 

78.8 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

CB 

1800 

76.1 

77.3 

78.4 

79.6 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

00.3 

80.3 

80.3 

GE 

1500 

77.6 

78.8 

80.1 

81.4 

81.7 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

CB 

1200 

79.6 

81.2 

82.7 

84.2 

84.5 

84.7 

84.9 

64.9 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

CB 

1000 

80.8 

82.6 

84.4 

86.4 

86.9 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.4 

87  .4 

87.4 

87  .4 

87.4 

87.4 

CB 

900 

81.3 

83.3 

85.2 

87.3 

87.8 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GE 

800 

82,1 

84.7 

86.9 

89.0 

89.9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

700 

82,4 

85.5 

87.8 

89.9 

90.9 

91.1 

91.3 

91.3 

91.3 

91  .5 

91.6 

91  .6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

600 

82,4 

85.5 

87.8 

90.0 

91.0 

91.2 

91.4 

91.4 

91.5 

91  .8 

91.9 

91  .9 

92.0 

92  .0 

92.0 

92.0 

GE 

500 

82.4 

85.7 

88.0 

90.5 

91.6 

92.0 

92.3 

92.3 

92.7 

93.2 

93,3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

400 

82.4 

86.1 

88.8 

91.5 

92.9 

93.5 

94.0 

94.0 

94.4 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

300 

82.5 

86.2 

88.9 

91.6 

93.1 

93.9 

94.9 

95.2 

96.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97 . 3 

97.3 

97.3 

9?  .6 

GE 

200 

82.5 

86.2 

89.1 

91.9 

93.3 

94.2 

95.3 

95.7 

96.5 

98.0 

98. 3 

98.3 

99.1 

99.2 

99.3 

99.6 

GB 

100 

82.5 

86.2 

89.1 

91 .9 

93.3 

94.2 

95.3 

95.7 

96.7 

98.1 

98.4 

98.4 

99.3 

99.4 

99.6 

100.0 

CB 

000 

82.5 

86.2 

89.1 

91.9 

93.3 

94.2 

95.3 

95.7 

96.7 

98.1 

98.4 

96.4 

99.3 

99.4 

9«-6 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  898 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  RAHB:  VANCE  APB 

OK 

PERIOD 

OP  RECORD:  JAN  62  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

NOV 

HOURS : 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

STATUTE 

MILES 

IH  1 

1  GB 

GB 

GK 

GB 

GK 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET  | 

|  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/B 

1/4 

0 

K>  CEIL 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

68 

20000 

65.3 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

gs 

18000 

65.7 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GB 

16000 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

68 

14000 

66.4 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GB 

12000 

67.7 

68.0 

68.1 

68.1 

66.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

GB 

10000 

68.8 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

CS 

9000 

69.0 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

68 

8000 

70.4 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71  .2 

71.2 

GB 

7000 

70.8 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

GB 

6000 

71.0 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

6E 

5000 

71.8 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GB 

4S00 

72.0 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

OB 

4000 

72.2 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

3500 

72.9 

73.8 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74-0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GB 

3000 

74.1 

75.0 

75.1 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GB 

2500 

76.1 

77.0 

77.1 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GB 

2000 

79.0 

80.0 

80.2 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

00.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GB 

1800 

80.2 

81.2 

81.4 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

cs 

1500 

81.8 

82.8 

83.0 

83.6 

83.8 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

GB 

1200 

83.7 

84.9 

85.7 

06.3 

86.8 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GB 

1000 

84.2 

85.6 

86.6 

87.3 

87.8 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

08.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

900 

85.1 

86.6 

87.7 

88.4 

88.9 

89.1 

89. 2 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

»9.3 

89.3 

GB 

800 

85.2 

86.7 

87.9 

88.8 

89.2 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.  e 

89.8 

8V.8 

89.8 

GB 

700 

85.3 

87.7 

89.1 

90.0 

90.6 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

CB 

600 

85.4 

87.9 

89.4 

90.6 

91.4 

92.0 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

500 

85.4 

88.6 

90.8 

92.6 

93.7 

94.3 

94.4 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

G8 

400 

85.4 

88.7 

90.9 

93.0 

94.2 

95.1 

95.6 

96.0 

96.2 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

300 

85.4 

88.9 

91.1 

93.3 

95.2 

96.1 

96.7 

97.3 

97.7 

98.3 

98.7 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

GB 

200 

85.4 

88.9 

91.1 

93.3 

95.3 

96.4 

97.1 

98.1 

98.4 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

G8 

100 

85.4 

88.9 

91.1 

93.3 

95.3 

96.4 

97.1 

98.1 

98.4 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

G8 

000 

85.4 

88.9 

91.1 

93.3 

95.3 

96.4 

97.1 

98.1 

98.4 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

* 


TOTAL  NWCBR  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  «C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  72353S  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  ITTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  NOV  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

CB 

4 

VISIBILITY  IB  STATUTE 

GB  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m 

CBIL 

56.8 

56.8 

57.1 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

GE 

20000 

67.2 

67.3 

68.0 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GE 

18000 

67.2 

67.3 

68.0 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68. 3 

GE 

16000 

67.8 

67.9 

68.6 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

66.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GE 

14000 

68.4 

68.7 

69.4 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

GB 

12000 

69.6 

69.8 

70.6 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

10000 

71.1 

71.3 

72.1 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

9000 

71.4 

71.8 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GK 

8000 

72.9 

73.3 

74.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GE 

7000 

73.0 

73.4 

74.2 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GK 

6000 

73.0 

73.4 

74.2 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74  .6 

74.6 

74  6 

GE 

5000 

73.4 

73.9 

74.7 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

4500 

74.0 

74.4 

75.2 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GE 

4000 

75.2 

75.7 

76.4 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

3500 

76.0 

76.4 

77.3 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GE 

3000 

76.7 

77.1 

78.0 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GE 

2500 

79.3 

79.8 

80.7 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81  .2 

GE 

2000 

81.6 

82.0 

83.1 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

03.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GB 

1800 

82.0 

82.4 

83.6 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

CB 

1500 

83.3 

83.9 

85.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.6 

86. 6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GE 

1200 

B5.1 

86.3 

87.9 

89.1 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

1000 

85.9 

87.1 

89.0 

90.3 

90.7 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91  .0 

91.0 

91 .0 

GE 

900 

86.2 

87.4 

89.7 

91.0 

91.3 

91.4 

91.7 

91 .7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91  -8 

91.8 

91.8 

GK 

800 

86.9 

88.3 

90.9 

92.2 

92.6 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93  .0 

93.0 

93  .0 

GE 

700 

86.9 

88.6 

91.3 

92.9 

93.3 

93.4 

93.7 

93.8 

93.6 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93-9 

93.9 

93.9 

GB 

600 

87.1 

88.8 

91.7 

93.6 

94.3 

94.4 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

500 

87.1 

89.1 

92.4 

94.8 

95.9 

96.0 

96.3 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96  .6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

400 

87.2 

89.2 

92.7 

95.3 

96.6 

96.8 

97.4 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

300 

87.2 

89.4 

92.9 

95.8 

97.4 

97.7 

98.3 

90.6 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

200 

87.2 

89.4 

92.9 

95.8 

97.4 

97.7 

98.3 

98.6 

98.6 

99.3 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

100 

87.2 

89.4 

92.9 

95.8 

97.4 

97.7 

98.3 

98.6 

98.6 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.0 

GB 

000 

87.2 

89.4 

92.9 

95.8 

97.4 

97.7 

98.3 

98.6 

98.6 

99.3 

99.7 

99.7 

99.8 

99-8 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIL  INC  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFEXMC,  ASHEVILLE  I»C  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  UTC : 

♦  6 

MONTH: 

NOV 

HOURS : 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATOTB 

MILES 

m  | 

1  GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GH 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GE 

20000 

69.6 

69.9 

70.1 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GB 

18000 

69.6 

69.9 

70.1 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GB 

16000 

69.9 

70.2 

70.4 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71  .0 

71.0 

GB 

14000 

70.0 

70.3 

70.6 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

12000 

71.4 

71.8 

72.0 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

10000 

73.7 

74.0 

74.2 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

9000 

74.1 

74.6 

74.8 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GB 

8000 

75.8 

76.2 

76.4 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

7000 

76.0 

76.4 

76.7 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GB 

6000 

76.1 

76.6 

76.8 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

5000 

76.7 

77.1 

77.3 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

GB 

4500 

76.  B 

77.2 

77.4 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

78. 0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

4000 

77.4 

77.9 

78.1 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GB 

3500 

78.2 

78.7 

79.0 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

3000 

79.2 

79.7 

80.0 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

as 

2500 

80.9 

81.3 

81.7 

82.6 

82.8 

82.8 

82. B 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

2000 

82.1 

82.6 

83.1 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

1800 

82.9 

83.3 

83.9 

85.0 

85.2 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

B5.4 

85.4 

85.4 

85.4 

05.4 

85.4 

85.4 

GB 

1500 

84.3 

85.1 

86.0 

87.4 

87.8 

87.8 

07.8 

80.0 

88.0 

88.0 

88. 0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

GB 

1200 

84.9 

86.1 

87.0 

88.4 

88.9 

88.9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

lOOO 

85.2 

86.6 

87.4 

89.4 

89.9 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

900 

86.1 

87.7 

88.9 

91.1 

91.7 

91.7 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92  .0 

92.0 

GB 

800 

86.6 

88.3 

90.1 

92.6 

93.1 

93.1 

95.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GB 

700 

86.9 

88.7 

90.6 

93.1 

93.9 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

600 

87.0 

88.9 

90.9 

93.7 

94.4 

94.4 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

500 

87.2 

89.1 

91.3 

94.3 

95.4 

95.4 

95.7 

95.9 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GK 

400 

87.4 

89.7 

92.0 

95.1 

96.4 

96.6 

97.0 

97.2 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

90.1 

GB 

300 

87.4 

89.7 

92.0 

95.6 

96.9 

97.0 

97.7 

98.0 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

200 

87.4 

89.7 

92.0 

95.6 

96.9 

97.0 

97.7 

98.0 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

GB 

100 

87.4 

89.7 

92.0 

95.6 

96.9 

97.0 

97.7 

98.0 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

99.3 

99.3 

99.7 

99.9 

GB 

000 

87.4 

89.7 

92.0 

95.6 

96.9 

97.0 

97.7 

98.0 

98.6 

98.7 

98.8 

9B.0 

99.3 

99.3 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

NOV 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  j 

|  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

66.2 

66.3 

66.4 

66.7 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GE 

20000 

71.2 

71.3 

71.4 

71.7 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.6 

CB  18000 

71.3 

71.4 

71.6 

71.8 

72.1 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

GB 

16000 

71.3 

71.4 

71.6 

71.8 

72.1 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

GE 

14000 

71.4 

71.6 

71.7 

71.9 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

GE 

12000 

72.6 

72.7 

72.8 

73.0 

73.3 

73.3 

73.6 

73.6 

73.6 

73.8 

73.0 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

GB 

10000 

74.1 

74.2 

74.3 

74.6 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

GB 

9000 

74.4 

74.7 

74.8 

75.0 

75.3 

75.3 

75.6 

75.6 

75.6 

75.0 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

GB 

8000 

75.9 

76.1 

76.2 

76.4 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

GB 

7000 

76.1 

76.3 

76.4 

76.7 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77  .6 

GB 

6000 

76.6 

76.8 

76.9 

77.1 

77.4 

77.4 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

GB 

5000 

77.0 

77.3 

77.4 

77.7 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78  .7 

GB 

4500 

77.4 

77.8 

77.9 

78.1 

78.6 

78.6 

70.8 

78.8 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

GB 

4000 

78.0 

78.4 

78.7 

78.9 

79.3 

79.3 

79.6 

79.6 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

GB 

3500 

79.0 

79.4 

79.7 

79.9 

80.3 

80.3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

GB 

3000 

79.7 

80.1 

80.3 

80.6 

81.0 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

GB 

2500 

81.8 

82.7 

83.0 

83.4 

83.9 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

64.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

GE 

2000 

82.6 

83.9 

84.3 

84.8 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

GB 

1800 

82.7 

84.1 

84.7 

85.1 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

GB 

1500 

83.7 

85.1 

85.7 

86.1 

86.8 

C6.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

GB 

1200 

84.4 

86.4 

87.0 

87.4 

08.1 

88.1 

BB.3 

88.3 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

GB 

1000 

85.6 

87.7 

•°8.2 

89.3 

90.0 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

GB 

900 

85.7 

88.0 

ta.6 

89.9 

90.6 

90.7 

91.0 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91 .2 

91.2 

91.3 

GB 

800 

86.6 

89.2 

89.8 

91.2 

91.9 

92.0 

92.4 

92.4 

92.4 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

GB 

700 

86.7 

89.6 

90.1 

91.6 

92.2 

92.3 

92.9 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

GB 

600 

87.1 

90.1 

90.8 

92.3 

93.1 

93.2 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

GB 

500 

87.3 

90.6 

91.7 

93.6 

94.3 

94.4 

95.0 

95.0 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

GB 

400 

87.3 

90.8 

91.9 

94.3 

95.3 

95.4 

96.1 

96.1 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

GB 

300 

87.3 

90.8 

91.9 

94.7 

95.9 

96.0 

96.9 

96.9 

97.6 

97.0 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

GB 

200 

87.3 

90.8 

91.9 

94.7 

95.9 

96.0 

97.1 

97.1 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

GE 

100 

87.3 

90.8 

91.9 

94.7 

95.9 

96.0 

97.1 

97.1 

97.8 

98.0 

90.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

GB 

000 

87.3 

90.8 

91.9 

94.7 

95.9 

96.0 

97.1 

97.1 

97.8 

98.0 

98.3 

90.3 

98.6 

98.6 

99.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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83669  66666  66696  86888  68688  68668 


OPERATING  LOCATICM  'A' 
U3AFETAC,  ASHEVILUt  l*C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  NOV  BOORS:  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

|  GB 

1  7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

GB 

3 

GB 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

Ct£ 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

60.2 

60.5 

61.0 

61.3 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

(X  20000 

66.6 

67.0 

67.6 

68.0 

68.2 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.7 

68.7 

68.8 

at  18000 

66.7 

67.1 

67.7 

68.1 

68.3 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

GB  16000 

66.9 

67.3 

67.9 

68.3 

68.5 

68.5 

68.6 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

69.0 

69.1 

GE  14000 

67.3 

67.7 

68.3 

68.7 

68.9 

69.0 

69.1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

GB  12000 

68.6 

69.1 

69.7 

70.1 

70.3 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.8 

70.8 

70.9 

GE  10000 

70.5 

71.0 

71.7 

72.1 

72.3 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

GB  9000 

70.7 

71.2 

71.9 

72.3 

72.5 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

GS  8000 

72.1 

72.7 

73.4 

73.8 

74.0 

74.1 

74.2 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

GE  7000 

72.3 

72.9 

73.6 

74.0 

74.3 

74.3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.8 

7',  .9 

GB  6000 

72.6 

73.3 

74.0 

74.4 

74.7 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.2 

75.3 

GE  5000 

"3.3 

73.9 

74.6 

75.1 

75.3 

75.4 

75.5 

75.5 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

GB  4500 

73.6 

74.3 

75.0 

75.5 

75.7 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.2 

76.2 

76.3 

GB  4000 

74.2 

74.8 

/5.6 

76.2 

76.4 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

GB  3500 

74.9 

75.6 

76.4 

77.0 

77.2 

77.3 

77.4 

77,4 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

CS  3000 

76.0 

76.7 

77.5 

78.1 

78.4 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.9 

78.9 

79.0 

GB  2500 

77.7 

78.5 

79.3 

80.1 

80.3 

80.4 

80.5 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.9 

81.0 

GB  2000 

79.2 

80.1 

81.0 

81.8 

82.0 

82.1 

82.2 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

GB  1800 

79.8 

80.7 

81.6 

82.5 

82.7 

82.8 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

83.3 

83.4 

GS  1500 

81.0 

82.0 

83.0 

84.0 

84.3 

84.4 

84.6 

84.6 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

85.0 

85.1 

GE  1200 

82.3 

83.7 

05.0 

86.0 

86.4 

86.5 

86.6 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.2 

GB  1000 

83.2 

84.8 

86.2 

87.5 

88.0 

88.1 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.7 

88.7 

88  .7 

88.9 

GB  900 

83.8 

85.5 

07.1 

88.5 

89.0 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.8 

09.8 

89.8 

90.0 

GB  800 

84.4 

86.4 

88.2 

89.7 

90.3 

90.5 

90.7 

90.8 

90.9 

91.0 

91 .0 

91.0 

91 .2 

91.2 

91  .2 

91.3 

GB  700 

84.7 

87.0 

88.9 

90.5 

91.2 

91.4 

91.7 

91.7 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.4 

GB  600 

84.9 

87.3 

89.3 

91.0 

92.0 

92.2 

92.5 

92.6 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.2 

93.3 

GB  500 

85.2 

87.7 

90.0 

92.2 

93.3 

93.5 

93.9 

94.1 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

94.9 

94  .9 

95.0 

GB  400 

85.2 

88.0 

90.4 

93.1 

94.5 

94.8 

95.4 

95.6 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

GB  300 

85.2 

88.1 

90.6 

93.4 

95.1 

95.4 

96.1 

96.4 

96.9 

97.4 

97.6 

97.6 

97.9 

97.9 

98.0 

98.1 

GB  200 

85.2 

88.1 

90.6 

93.5 

95.1 

95.6 

96.4 

96.7 

97.2 

97.9 

98.2 

98.2 

98.8 

98.8 

98.9 

99.1 

GS  100 

85.2 

88.1 

90.6 

93.5 

95.2 

95.6 

96.4 

96.7 

97.2 

98.0 

96.4 

98.4 

99.0 

99.1 

99.3 

99.7 

GB  000 

85.2 

88.1 

90.6 

93.5 

95.2 

95.6 

96.4 

96.7 

97.2 

98.0 

98.4 

98.4 

99.0 

99.1 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  7198 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME'.  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAH  82  - 

DEC  91 

LSI  TO  UTC: 

*  6 

MONTH: 

DEC 

BOORS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

STATUTE 

HI  LBS 

III 

I  GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

59.6 

60.3 

60.4 

60.7 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

GE 

20000 

62.5 

63.4 

63.5 

63.8 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

CB 

18000 

62.6 

63.5 

63.6 

63.9 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

GB 

16000 

62.6 

63.5 

63.6 

63.9 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

CB 

14000 

62.6 

63.5 

63.6 

63.9 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

GE 

12000 

63.6 

64.5 

64.6 

64.9 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

GK 

10000 

65.0 

65.9 

66.0 

66.4 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

GB 

9000 

65.5 

66.4 

66.5 

66.8 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

GB 

8000 

68.3 

69.3 

69.5 

69.8 

70.4 

70.4 

70.6 

70.7 

70.7 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

GB 

7000 

68.4 

69.4 

69.6 

69.9 

70.5 

70.5 

70.7 

70.8 

70.6 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

GK 

6000 

68.8 

69.8 

70.0 

70.4 

70.9 

70.9 

71.1 

71.3 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

GE 

5000 

69.6 

70.7 

71.4 

71.7 

72.4 

72.4 

72.6 

72.7 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

CB 

4500 

70.4 

71.8 

72.5 

72.8 

73.5 

73.5 

73.7 

73. B 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

GB 

4000 

70.9 

72.5 

73.3 

73.6 

74.3 

74.3 

74.5 

74.6 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

GE 

3500 

71.8 

73.7 

74.6 

74.9 

75.6 

75.6 

75.8 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

GB 

3000 

73.6 

75.6 

76.7 

77.4 

78.1 

78.1 

78.4 

78.5 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

GB 

2500 

74.1 

76.4 

77.5 

78.1 

78.9 

78.9 

79.1 

79.2 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

GB 

2000 

75.6 

77.9 

79.0 

79.8 

80.6 

80.6 

80.9 

81.0 

81.0 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.4 

GB 

1800 

76.0 

78.5 

79.6 

80.5 

81.2 

81.2 

81.6 

81.7 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

GB 

1500 

78.0 

80.6 

81.7 

82.6 

83.4 

83.4 

84.2 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

CB 

1200 

79.9 

82.6 

83.7 

84.6 

85.3 

85.3 

86.2 

86.3 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

CB 

1000 

80.5 

83.2 

84.5 

85.5 

86.2 

86.2 

87.5 

87.6 

87.6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87  .9 

GB 

900 

81.1 

84.0 

85.6 

86.6 

87.6 

87  .6 

88.8 

88.9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

CB 

800 

82.0 

84.9 

86.5 

87.5 

88.6 

88.6 

89.8 

89.9 

89.9 

90.2 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

CB 

700 

82.4 

85.5 

87.1 

88.2 

89.6 

89.6 

90.8 

90.9 

90.9 

91.2 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

CB 

600 

82.7 

85.8 

87.5 

88.6 

90.0 

90.0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

CB 

500 

82.7 

86.7 

88.3 

89.7 

91.1 

91.1 

92.3 

92.5 

92.6 

92.9 

93-1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

GF 

400 

82.7 

86.9 

88.7 

90.2 

92.1 

92.2 

93.8 

93.9 

94.0 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

95.0 

95.0 

95.1 

GE 

300 

82.7 

86.9 

88.8 

90.5 

92.6 

92.9 

94.6 

94.7 

94.9 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

96.0 

96.1 

96.2 

GB 

200 

82-7 

86.9 

86.8 

90.5 

92.7 

93.0 

94.8 

94.9 

95.1 

95.7 

96.1 

96.1 

96.2 

96.8 

97.0 

97.2 

GB 

100 

82.7 

86.9 

88.8 

90.5 

92.7 

93.0 

94.8 

94.9 

95.1 

95.9 

96.3 

96.3 

96.6 

97.1 

97.7 

98.3 

GB 

000 

82.7 

86.9 

88.8 

90.5 

92.7 

93.0 

94.8 

94.9 

95.1 

95.9 

96.3 

96.3 

96.6 

97.1 

98.0 

100.0 

TOTAL  number  OF  OBSERVATIONS  901 
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OPERATING  LOCATION  *A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFKTAC,  AS  SEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

1ST  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEET 

1  i 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

57.9 

58.6 

58.9 

59.3 

59.4 

59.4 

59.6 

59.9 

59.9 

60.1 

60.1 

60.1 

60.2 

60.2 

60.3 

60.6 

GE  20000 

60.0 

60.7 

61.1 

61.6 

61.7 

61.7 

61.8 

62.1 

62.1 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.6 

62.8 

GE  18000 

60.0 

60.7 

61.1 

61.6 

61.7 

61.7 

61.8 

62.1 

62.1 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.6 

62.8 

GE  16000 

60.0 

60.7 

61.1 

61.6 

61.7 

61.7 

61.  B 

£2.1 

62.1 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.6 

62.8 

GE 

14000 

60.0 

60.7 

61.1 

61.6 

61.7 

61.7 

61.8 

62.1 

62.1 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.6 

62.8 

GE 

12000 

61.0 

61.7 

62.1 

62.6 

62.7 

62.7 

62.8 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.6 

63.8 

GS 

lOOOO 

62.1 

62.8 

63.2 

63.7 

63.8 

63.8 

63.9 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

64.7 

64.9 

68 

9000: 

62.4 

63.1 

63.6 

64.0 

64.1 

64.1 

64.2 

64.6 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

65.0 

65.2 

GB 

8000 

65.1 

65.9 

66.3 

66.8 

66.9 

66.9 

67.0 

67.3 

67.3 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

68.0 

GE 

7000 

65.4 

66.3 

66.8 

67.2 

67.3 

67.3 

67.4 

67.8 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.2 

66.4 

GB 

6000 

65.9 

66.8 

67.2 

67.7 

67.8 

67.8 

67.9 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.7 

68.9 

GE 

5000 

66.9 

67.9 

68.8 

69.3 

69.4 

69.4 

69.9 

70.2 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.7 

70.9 

GB 

4500 

67.8 

68.9 

69.8 

70.3 

70.4 

70.6 

71.0 

71.3 

71.3 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.8 

72.0 

GB 

4000 

68.2 

69.3 

70.4 

71.0 

71.1 

71.2 

71.7 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.4 

72.7 

GB 

3500 

69.0 

70.1 

71.3 

71.9 

72.1 

72.2 

72.7 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.4 

73.7 

GE 

3000 

69.9 

71.0 

72.3 

73.1 

73.3 

73.4 

73.9 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.7 

74.9 

GE 

2500 

71.4 

72.8 

74.2 

75.0 

75.3 

75.4 

75.9 

76.2 

76.2 

76.4 

76.4 

76.4 

76.6 

76.6 

76.7 

76.9 

GS 

2000 

72.7 

74.1 

75.8 

76.8 

77.2 

77.3 

77.8 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.6 

78.6 

78  .8 

79.0 

GB 

1800 

72.9 

74.3 

76.0 

77.1 

77.6 

77.7 

78.3 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

79.1 

79.1 

79.3 

79.6 

GB 

1500 

73.6 

75.0 

76.7 

77.9 

78.6 

78.7 

79.7 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.4 

80.4 

80.7 

80.9 

GB 

1200 

75.7 

77.1 

78.8 

80.1 

80.8 

81.0 

82.0 

82.3 

82.3 

82.8 

82.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83.3 

83.6 

GB 

1000 

77.2 

79.1 

81.1 

02.4 

83.2 

83.4 

84.4 

84.8 

84.8 

85.4 

85.4 

85.4 

85.7 

85.7 

86.0 

86.2 

GB 

900 

77.6 

79.8 

61.8 

83.3 

84.2 

84.4 

85.6 

85.9 

85.9 

86.7 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

87.2 

87.4 

GE 

800 

77.9 

80.1 

82.1 

83.8 

84.7 

84.9 

86.0 

86.3 

86.3 

87.2 

87.2 

87.2 

87  .4 

87.4 

87.8 

88.0 

GE 

700 

78.2 

80.4 

82.8 

84.6 

85.4 

85.7 

06.8 

87.1 

87.1 

88.0 

88.0 

88.0 

88.2 

88.2 

88.6 

88.8 

GB 

600 

78.3 

80.7 

83.1 

85.1 

86.2 

86.4 

87.7 

88. 0 

88.0 

88.9 

88.9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.4 

89.7 

GB 

500 

78.3 

81.2 

84.0 

86.2 

87.4 

88.1 

89.7 

90.0 

90.0 

90.9 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.6 

91.8 

GB 

400 

78.3 

81.3 

84.3 

86.7 

88.1 

88.8 

90.6 

90.9 

90.9 

91.8 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.9 

93.1 

GE 

300 

78.4 

81.6 

84.9 

87.3 

88.9 

89.6 

92.2 

92.7 

93.0 

94.0 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

95.2 

95.4 

GS 

200 

78.4 

81.6 

84.9 

87.4 

89.0 

89.7 

92.6 

93.1 

93.7 

95.1 

95.7 

95.7 

96.0 

96.0 

96.9 

97.2 

GE 

100 

78.4 

81.6 

84.9 

87.4 

89.0 

89.7 

92.6 

93.2 

93.9 

95.6 

96.1 

96.1 

96.7 

96.7 

97.9 

98.4 

GS 

000 

78.4 

81.6 

84.9 

07.4 

89.0 

89.7 

92.6 

93.2 

93.9 

95.6 

96.1 

96.1 

96.8 

96.8 

98.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPERATING  LOCMION  ’V 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FRBQUBNCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LOT  TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

53.6 

54.5 

55.3 

55.9 

56.4 

56.4 

56.5 

56.6 

56.6 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.3 

57.4 

GE 

20000 

58.0 

58.8 

59.8 

60.8 

61.3 

61.3 

61.5 

61.6 

61.6 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.3 

62.4 

CB 

18000 

58.0 

58.8 

59.8 

60.8 

61.3 

61.3 

61.5 

61.6 

61.6 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.3 

62.4 

GB 

16000 

58.0 

58.8 

59.8 

60.8 

61.3 

61.3 

61.5 

61.6 

61.6 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.3 

62.4 

GB 

14000 

58.4 

59.3 

60.4 

61.3 

61.9 

61.9 

62.0 

62.1 

62.1 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.9 

63  .0 

GE 

12000 

59.1 

59.9 

61.0 

62.0 

62.5 

62.5 

62.6 

62.8 

62.8 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.5 

63.6 

GE 

10000 

60.6 

61.5 

62.5 

63.6 

64.2 

64.2 

64.3 

64.4 

64.4 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

65.1 

65.3 

GE 

9000 

61.0 

61.9 

63.0 

64.1 

64.6 

64.6 

64.7 

64.8 

64.8 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.6 

65.7 

GB 

8000 

62.9 

63.7 

64.8 

65.9 

66.4 

66.4 

66.6 

66.7 

66.7 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.4 

67  .5 

GB 

7000 

63.6 

64. 5 

65.7 

66.8 

67.3 

67.3 

67.4 

67.5 

67.5 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.3 

68.4 

GE 

6000 

64.2 

65.0 

66.2 

67.3 

67.9 

67.9 

68.0 

68.1 

68.1 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.8 

68.9 

GB 

5000 

64.8 

65.7 

67.0 

68.2 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

68.9 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.7 

69.8 

GE 

4500 

66.1 

67.0 

68.3 

69.6 

70.1 

70.1 

70.2 

70.4 

70.4 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

71.1 

71.2 

GB 

4000 

67.2 

68.1 

69.7 

71.1 

71.7 

71.7 

71.8 

71.9 

71.9 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.6 

72.7 

GB 

3500 

67.8 

68.6 

70.2 

71.7 

72.3 

72.3 

72.4 

72.5 

72.5 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.3 

73.4 

GB 

3000 

69.4 

70.2 

71.9 

73.4 

74.0 

74.0 

74.2 

74.3 

74.3 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

75.0 

75.1 

GE 

2500 

70.1 

71.1 

72.9 

74.4 

75.2 

75.2 

75.5 

75.7 

75.7 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.4 

76.5 

GE 

2000 

70.7 

71.8 

73.5 

75.1 

76.0 

76.0 

76.3 

76.5 

76.5 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.3 

77.4 

GB 

1800 

70.7 

71.8 

73.6 

75.2 

76.1 

76.1 

76.4 

76.7 

76.7 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.5 

77.6 

CB 

1500 

71.1 

72.4 

74.2 

75.9 

77.0 

77.0 

77.3 

77.5 

77.5 

77.9 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.4 

78.5 

GB 

1200 

72.2 

73.6 

75.7 

77.6 

78.7 

78.7 

79.2 

79.4 

79.4 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.2 

80.3 

GB 

1000 

73.6 

75.2 

77.5 

80.2 

81.5 

81.5 

82.0 

82.4 

82.4 

82.8 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.4 

83.5 

GB 

900 

73.9 

75.6 

78.1 

80.8 

82.2 

82.2 

82.8 

83.4 

83.4 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.4 

84.5 

GB 

800 

74.4 

76.2 

78.8 

81.5 

83.1 

83.1 

83.8 

84.4 

04.4 

85.0 

85.3 

65.3 

85.3 

85.3 

85.7 

85.8 

GB 

700 

75.0 

77.0 

79.6 

82.5 

84.0 

84.1 

85.0 

85.7 

85.8 

86.4 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

87.1 

87.2 

GB 

600! 

75.5 

77.5 

80.2 

83.5 

85.5 

85.6 

86.6 

87.6 

87.7 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

89.1 

89.3 

GB 

500 

75.7 

77.9 

80.6 

83.9 

86.1 

86.3 

87.4 

88.4 

88.5 

89.3 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

90.0 

90.1 

GB 

400 

75.8 

78. 4 

81.1 

84.8 

87.0 

87.2 

88.5 

89.5 

89.6 

90.3 

90.7 

90.7 

91.0 

91 .0 

91.4 

91.5 

GB 

300 

75.8 

78.5 

81.4 

85.1 

87.4 

87.6 

89.8 

91.4 

92.0 

93.2 

93.5 

93.5 

93.8 

93  .8 

94.2 

94.5 

GB 

200 

75.8 

78.5 

81.4 

65.2 

87.6 

87.8 

90.1 

91.9 

92.4 

93.9 

94.2 

94.2 

94.6 

94.6 

95.2 

95.4 

GE 

100 

75.8 

78.5 

81.4 

85.2 

87.6 

87.8 

90.1 

92.2 

92.8 

94.8 

95.3 

95.3 

95.9 

95.9 

97.2 

97.4 

GE 

000 

75.8 

78.5 

81.4 

85.2 

87.6 

87.8 

90.1 

92.2 

92.8 

94.9 

95.4 

95.4 

96.4 

96-4 

98.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  921 
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OPERATING  LOCATION  *A' 
U8AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723S3S  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GB 

3 

GE 

2  1/2 

GB 

2 

GB 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

m  CEIL 

50.8 

51.6 

51.9 

52.0 

52.3 

52.3 

52.3 

52.4 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.8 

53.3 

GB  20000 

56.7 

57.8 

58.5 

58.8 

59.2 

59.3 

59.4 

59.5 

59.6 

59.6 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

60.6 

OB  18000 

56.9 

58.0 

58.7 

59.1 

59.4 

59.5 

59.6 

59.7 

59.8 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.2 

60.8 

GS  16000 

57.0 

58.1 

58.8 

59.2 

59.5 

59.6 

59.7 

59.8 

59.9 

59.9 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

60.9 

GS  14000 

58.2 

59.3 

60.0 

60.4 

60.8 

60.9 

61.0 

61.1 

61.2 

61.2 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

62.2 

GS  12000 

59.7 

60.8 

61.6 

61.9 

62.3 

62.4 

62.5 

62.6 

62.8 

62.8 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.7 

GB  10000 

62.9 

64.0 

64.8 

65.1 

65.8 

65.9 

66.2 

66.3 

66.4 

66.4 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

67.4 

GB  9000 

63.6 

64.7 

65.6 

65.9 

66.6 

66.7 

67.0 

67.1 

67.2 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

68.2 

GB  8000 

65.0 

66.1 

67.0 

67.4 

68.1 

68.2 

68.5 

68.6 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.1 

69.7 

GB  7000 

65.9 

67.0 

68.0 

68.4 

69.1 

69.2 

69.5 

69.6 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

$9.9 

70.0 

70.7 

GB  6000 

66.6 

67.6 

68.6 

69.1 

69.7 

69.8 

70.1 

70.2 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

71.3 

GE  5000 

67.6 

68.7 

69.8 

70.2 

70.9 

71.0 

71.3 

71.4 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

72.5 

GE  4500 

67.9 

68.9 

70.0 

70.5 

71.1 

71.2 

71.6 

71.7 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.1 

72.7 

GE  4000 

69.3 

70.4 

71.6 

72.0 

72.6 

72.7 

73.1 

73.3 

73.4 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.7 

74.4 

GB  3500 

69.7 

70.8 

72.0 

72.6 

73.3 

73.4 

73.7 

73.9 

74.0 

74.0 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

75.0 

GS  3000 

70.7 

71.8 

73.1 

73.7 

74.4 

74.5 

74.8 

75.0 

75.1 

75.1 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

76.1 

GB  2500 

71.2 

72.3 

73.6 

74.3 

74.9 

75.0 

75.4 

75.7 

75.8 

75. B 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.8 

GB  2000 

71.9 

73.1 

74.5 

75.1 

75.8 

75.9 

76.2 

76.5 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.6 

GE  1800 

71.9 

73.1 

74.6 

75.2 

75.9 

76.0 

76.3 

76.7 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.7 

GB  1500 

72.7 

73.9 

75.5 

76.2 

77.0 

77.1 

77.4 

77.7 

77.9 

77.9 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.9 

GS  1200 

73.5 

74.8 

76.7 

77.4 

78.2 

78.3 

78.6 

78.9 

79.0 

79.0 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

80.1 

GB  1000 

75.1 

76.4 

78.3 

79.2 

79.9 

80.1 

80.5 

81.3 

81.5 

81.5 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.6 

GB  900 

75.5 

76.8 

78.6 

79.5 

80.2 

80.5 

80.9 

81.8 

82.0 

82.0 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

83.2 

GB  800 

76.2 

77.9 

79.7 

80.7 

81.4 

81.7 

82.1 

83.3 

83.5 

83.7 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.3 

84.9 

GS  700 

77.2 

78.9 

80.9 

82.0 

82.8 

83.1 

83.5 

84.9 

85.1 

85.3 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

86.5' 

GB  600 

77.6 

79.4 

81.8 

83.0 

83.8 

84.0 

84.7 

86.4 

86.6 

86.9 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

88.1 

GB  500 

77.6 

79.4 

81.9 

83.5 

84.6 

84.8 

85.7 

87.8 

88.1 

88.6 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.8 

GB  400 

77.6 

79.8 

82.8 

05.0 

86.3 

86.9 

87.9 

90.4 

90.7 

91.4 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

92.7 

GB  300 

77.6 

79.8 

83.3 

85.6 

87.1 

87.7 

89.0 

92.5 

92. 9 

94.0 

94.5 

94.5 

94.8 

94.8 

94.9 

95.5 

GB  200 

77.6 

79.8 

83.3 

85.6 

87.2 

87.8 

89.3 

92.8 

93.3 

94.6 

95.2 

95.4 

96.0 

96.1 

96.4 

97.2 

08  100 

77.6 

79.8 

83.3 

85.6 

87.2 

87.8 

89.3 

92.8 

93.3 

94.6 

95.5 

95.8 

96.9 

97.0 

97.5 

98.9 

GE  000 

77.6 

79.8 

83.3 

85.6 

87.2 

87.8 

89.3 

92.8 

93.3 

94.6 

95.7 

95.9 

97.0 

97.1 

97. e 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  921 
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OPERATING  LOCATION  •»• 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  DEC  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

1  GB 

I  * 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

GE  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  ’/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/0 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

51.9 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.4 

52.6 

OB 

20000 

60.5 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.3 

GB 

18000 

61.3 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

62.2 

OB 

16000 

61.5 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.2 

62.3 

OB 

14000 

62.9 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.7 

GE 

12000 

64.7 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.9 

GB 

10000 

67.2 

68.3 

68.4 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

GE 

9000 

67.8 

60.8 

68.9 

69.2 

69.3 

69-3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.4 

69.5 

GB 

8000 

69.7 

70.8 

70.9 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.4 

GB 

7000 

70.6 

71.7 

71.8 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72..’ 

1 

72.2 

72.3 

GE 

6000 

71.4 

72.5 

72.6 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.6 

/3.0 

73.1 

73.2 

GB 

5000 

72.9 

73.9 

74.0 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.5 

74.6 

GE 

4500 

73.0 

74.0 

74.2 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.7 

GB 

4000 

73.8 

74.9 

75.0 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.6 

OB 

3500 

74.2 

75.4 

75.5 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

76.0 

GE 

3000 

74.8 

76.1 

76.2 

76.4 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.9 

GB 

2500 

75.7 

77.0 

77.1 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.6 

77.7 

GB 

2000 

76.2 

77.5 

77.7 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.4 

GB 

1800 

76.7 

78.0 

78.2 

78.4 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.9 

GE 

1500 

78.2 

79.6 

79.8 

80.0 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.5 

80.6 

GB 

1200 

79.6 

81.0 

81.5 

81.8 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.5 

CB 

1000 

80.3 

82.0 

82.7 

83.2 

83.8 

83.8 

83.  B 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.8 

GB 

900 

81.2 

83.1 

83.9 

84.4 

85.0 

85.1 

85.2 

86.0 

36.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.4 

GB 

800 

81.9 

84.4 

85.3 

85.9 

86.5 

86.8 

87.0 

87.8 

87.8 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

88. 4 

CB 

700 

82.4 

85.2 

86.4 

87.0 

87.6 

87.8 

88.1 

89.5 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

90.0 

GB 

600 

82.7 

85.7 

87.0 

87.7 

88.4 

88.6 

89.1 

90.7 

90.7 

90.9 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.2 

91.3 

GB 

500 

82.6 

85.8 

87.4 

88.8 

89.7 

89.9 

90.7 

92. 5 

92.5 

92.8 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.2 

93.3 

GB 

400 

82.8 

86.0 

B7.9 

89.9 

90.9 

91.2 

92.2 

94.1 

94.1 

94.8 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

GB 

300 

82.8 

86.1 

88.1 

90.1 

91.2 

91.6 

92.6 

95.0 

95.2 

96.1 

96.4 

96.4 

96.7 

96.7 

96.9 

97.1 

GB 

200 

82.8 

86.1 

88.1 

90.2 

91.3 

91.7 

92.7 

95.2 

95.7 

96.9 

97.5 

97.6 

97.9 

97.9 

98.2 

98.4 

GB 

100 

82.8 

86.1 

88.1 

90.2 

91.3 

91.7 

92.7 

95.2 

95.8 

97.4 

98.0 

98.2 

98.6 

98.6 

99.2 

99.6 

GB 

000 

82.8 

86.1 

88.1 

90.2 

91.3 

91.7 

92.7 

95.2 

95.8 

97.4 

98.2 

98 . 3 

98.7 

98.7 

99.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  921 
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OPERATING  LOCATION 
USJkFBXAC,  ASHEVILLB  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  HAKE:  VANCE  AFB  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

G 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

NILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CEIL 

56.9 

57.4 

57.4 

57.5 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

CE 

20000 

63.5 

64.2 

64.2 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

18000 

64.1 

64.7 

64.7 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

CK 

16000 

64.4 

65.0 

65.0 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GB 

14000 

65.1 

65.8 

65.8 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

GB 

12000 

66.6 

67.2 

67.2 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

GB 

10000 

69.6 

70.2 

70.2 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GB 

9000 

70.1 

70.8 

70.8 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GB 

8000 

72.1 

72.7 

73.0 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

7000 

73.0 

73.6 

73.8 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GB 

6000 

73.5 

74.2 

74.4 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB 

5000 

74.8 

75.6 

75.8 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB 

4500 

74.9 

75.7 

75.9 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

4000 

75.9 

76.9 

77.1 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

3500 

76.1 

77.1 

77.3 

77.6 

77.7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

3000 

77.1 

78.1 

78.3 

78.6 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GB 

2500 

78.1 

79.0 

79.3 

79.6 

79.7 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

«8 

2000 

78.3 

79.3 

79.5 

79.8 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

1800 

78.5 

79.6 

79.8 

80.1 

80.3 

BO. 3 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GB 

1500 

79.9 

81.2 

81.7 

82.1 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

CS 

1200 

81.1 

82.7 

83.7 

84.7 

85.0 

85.1 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

1000 

82.4 

84.0 

85.1 

86.2 

86.6 

86.8 

87.0 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

900 

82.7 

84.4 

85.7 

86.9 

87.4 

87.6 

87.8 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GB 

800 

82.8 

84.9 

86.2 

87.7 

88.9 

89.4 

89.7 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

700 

83.2 

85.3 

86.8 

88.4 

89.7 

90.1 

90.6 

91.2 

91.3 

91.3 

91 .3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

600 

83.2 

85.3 

87.0 

08.6 

89.9 

90.4 

91.0 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

500 

83.6 

86.1 

87.7 

89.8 

91.2 

91.7 

92.3 

93.4 

93.5 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

400 

83.6 

86.1 

87.7 

90.0 

91.6 

92.3 

93.4 

94.8 

95.2 

95.5 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

300 

83.6 

86.1 

87.7 

90.1 

91.7 

92.5 

93.9 

95.8 

96.2 

97.1 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GB 

200 

83.6 

86.1 

87.7 

90.1 

91.7 

92.5 

93.9 

95.9 

96.3 

97.3 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

ICO 

83.6 

86.1 

87.7 

90.1 

91.7 

92.5 

93.9 

95.9 

96.3 

97.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.5 

99.5 

GB 

000 

83  .6 

86.1 

87.7 

90.1 

91.7 

92.5 

93.9 

95.9 

96.3 

97.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  921 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723S3S  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  .  6  MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


CB1LIHG 

in 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

KILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

58.7 

59.6 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GB 

20000 

65.3 

66.3 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GK 

18000 

65.5 

66.5 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67  .0 

GB 

16000 

65.6 

66.6 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB 

14000 

65.6 

66.6 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

GB 

12000 

67.0 

68.0 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GB 

10000 

69.2 

70.2 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

CK 

9000 

69.7 

70.7 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

8000 

71.8 

72.9 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GE 

7000 

72.9 

74.0 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

GB 

6000 

73.7 

74.9 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB 

5000 

75.1 

76.3 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GE 

4500 

75.4 

76.7 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

4000 

76.0 

77.2 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

GE 

3500 

76.8 

78.0 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GB 

3000 

78.0 

79.2 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

2500 

78.3 

80.0 

80.5 

80.5 

80.5 

00.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

00.6 

GE 

2000 

79.5 

81.2 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

1800 

80.2 

82.0 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GB 

1500 

81.7 

83.6 

84.3 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

GB 

1200 

83.0 

85.1 

85.7 

86.0 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GK 

1000 

84.5 

86.9 

87.7 

87.9 

88.1 

88.1 

88.5 

88.5 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

900 

84.7 

87.2 

88.1 

88.5 

88.6 

88.7 

89.2 

89.2 

89. 4 

89.6 

89.6 

C9.6 

89  7 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

800 

84.8 

87.3 

88.2 

88.6 

88.7 

88.8 

89.3 

89.3 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89. tt 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

700 

84.8 

87.4 

88.3 

88.9 

89.2 

89.3 

89.7 

89.7 

89.9 

90.3 

90.5 

90.5 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

GB 

600 

84.8 

87.6 

88.5 

89.2 

89.5 

89.6 

90.0 

90.2 

90.4 

90.7 

91.0 

91.0 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

500 

85.1 

88.4 

89.4 

90.6 

91.0 

91.2 

91.8 

91.9 

92.1 

92.5 

92.8 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

400 

85.3 

88.7 

89.8 

91.5 

91.9 

92.3 

93.5 

93.9 

94.2 

95.0 

95.5 

95.5 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

300 

85.3 

68.8 

90.0 

91.9 

92.5 

92.9 

94.5 

95.0 

95.4 

96.1 

96.8 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

200 

85.3 

88.8 

90.0 

91.9 

92.7 

93.1 

94.7 

95.2 

95.6 

96.6 

97.5 

97.6 

98.0 

98.2 

98.5 

98.5 

GB 

100 

85.3 

88.8 

90.0 

91.9 

92.7 

93.1 

94.7 

95.2 

95.6 

96.6 

97.6 

97.7 

98.2 

98.5 

99.1 

99.2 

GB 

000 

85.3 

88.8 

90.0 

91.9 

92.7 

93.1 

94.7 

95.2 

95.6 

96.6 

97.6 

97.7 

98.3 

98.6 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  Of  OBSERVATIONS  904 
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OPERATING  LOCATION  ’A’ 
USAFBXAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  NAME:  VANCE  AFB 

OK 

PERIOD 

OP  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

♦  6 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

STATUTE 

MILES 

in 

GB 

GE 

GS 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

C  2 

GE 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

i 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO  CEIL 

60.9 

61.4 

62.1 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

f^.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62  .5 

62.5 

GE  20000 

65.9 

66.6 

67.2 

67.4 

67.7 

6'. 7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67  .7 

67.7 

GB 

18000 

66.1 

66.8 

67.4 

67.7 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

GB 

16000 

66.1 

66.8 

67.4 

67.7 

67.9 

61.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

GB 

14000 

66.4 

67.1 

67.8 

68.0 

68.2 

69.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

GB 

12000 

67.4 

68.1 

68.8 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GB 

10000 

69.3 

70.1 

70.8 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

9000 

69.0 

70.3 

71.0 

71.2 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GE 

8000 

72.. 

73.1 

73.9 

74.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

7000 

72.5 

73.2 

74.0 

74.2 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GB 

6000 

73.2 

74.2 

75.0 

75.3 

75.5 

75.5 

75.5 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GB 

5000 

74.7 

75.8 

76.6 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.3 

77.3 

77  .3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

GE 

4500 

74.8 

75.9 

76.7 

76.9 

77  1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

4000 

75.5 

76.6 

77.4 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GS 

3500 

76.8 

77.9 

78.7 

78.9 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GE 

3000 

78.0 

79.3 

80.0 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

GB 

2500 

78.8 

80.3 

81.3 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81  .9 

81.9 

GB 

2000 

79.7 

81.3 

82.3 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.  9 

82.9 

82.9 

cs 

1800 

80.2 

81.7 

82.7 

82.  9 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

1500 

80.5 

82.1 

83.1 

83.3 

83.5 

83.5 

83.6 

6J.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GB 

1200 

81.9 

83.6 

84.6 

84.8 

85.1 

85.1 

85.2 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

05.5 

85.5 

GB 

1000 

83.4 

85.3 

86.4 

86.6 

87.0 

87.0 

87.4 

87.6 

87.7 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

86.0 

GB 

900 

83.7 

85.6 

86.7 

87.1 

87.6 

87.6 

88.2 

88.4 

88.5 

88.6 

80.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

800 

83.9 

86.2 

87.3 

87.6 

88.2 

88.3 

88.9 

89.1 

89.2 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

09.6 

89.6 

69.6 

GB 

700 

84.4 

86.7 

87.8 

88.3 

89.0 

89.1 

09.6 

89.9 

90.0 

90.2 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GB 

600 

84.6 

87.0 

88.1 

88.5 

89.3 

89.4 

90.0 

90.2 

90.4 

90.6 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

500 

84.8 

87.4 

88.9 

89.9 

90.6 

90.7 

91.4 

91.6 

92.1 

92.3 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

GS 

400 

85.1 

88.0 

89.7 

91.2 

92.1 

92.2 

93.3 

93.8 

94.2 

94.4 

94.9 

94.9 

94.9 

95  .1 

95.1 

95.1 

GB 

300 

85.1 

88.0 

90.0 

91.9 

93.1 

93.2 

94.4 

94.9 

95.3 

95.5 

96.0 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

200 

85.1 

88.0 

90.3 

92.2 

93.6 

93.8 

95.0 

95.4 

95.9 

96.1 

96.5 

96.5 

96.9 

97.1 

97.2 

97.3 

GB 

100 

85.1 

88.0 

90.3 

92.2 

93.8 

93.9 

95.1 

95.5 

96.0 

96.2 

96.7 

96.7 

97.0 

97.2 

97.8 

98.6 

GE 

000 

85.1 

88.0 

90.3 

92.2 

93.8 

93.9 

95.1 

95.5 

96.0 

96.2 

96.7 

96.7 

97.1 

97.4 

98.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  897 
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operating  location  -a* 

USAPBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Or  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCK  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  NUMBER:  723535  STATIC*  NAME:  VANCE  ARB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  ITTC:  ♦  6  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET  I 

1 " 

GB 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 
GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

Ml  LBS 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GTE 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  j 

56.3 

56.9 

57.2 

57.5 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.2 

CS  20000 

61.5 

62.3 

62.8 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.7 

63.8 

GK 

16000 

61.8 

62.6 

63.0 

63.3 

63.6 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.1 

GK 

16000 

61.9 

62.7 

63.1 

63.4 

63.6 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.2 

GB 

14000 

62.4 

63.2 

63.6 

63.9 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64  6 

64.7 

GE 

12000 

63.6 

64.5 

64.9 

65.2 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

66.0 

GE 

10000 

65.7 

66.6 

67.1 

67.4 

67.7 

67.7 

67.8 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

60.3 

GE 

9000 

66.2 

67.1 

67.6 

67.9 

68.2 

68.2 

68.3 

68.4 

68.4 

68.5 

60.5 

68.5 

68.5 

68.5- 

68.6 

68.8 

GE 

8000 

68.4 

69.3 

69-8 

70.2 

70.5 

70.5 

70.6 

70.7 

70.7 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.1 

GE 

7000 

69.0 

70.0 

70.5 

70.9 

71.2 

71.2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.8 

GE 

6000 

69.7 

70.6 

71.2 

71.6 

71.9 

71.9 

72.0 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.5 

GB 

5000 

70.8 

71.8 

72.5 

72.9 

73.2 

73.2 

73.4 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.9 

GE 

4500 

71.3 

72.4 

73.1 

73.5 

73.8 

73.8 

73.9 

74.0 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.5 

GE 

4000 

72.1 

73.2 

74.0 

74.4 

74.7 

74.8 

74.9 

75.0 

75.0 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.4 

GB 

3500 

72.8 

73.9 

74.8 

75.2 

75.6 

75.6 

75.7 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.3 

GB 

3000 

73.9 

75.1 

76.0 

76.6 

76.9 

77.0 

77.1 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.5 

77.7 

GK 

2500 

74.7 

76.1 

77.0 

77.6 

78.0 

78.0 

78.2 

78.3 

78.3 

78.5 

78.5 

70.5 

78.5 

70.5 

78.6 

78.7 

GE 

2000 

75.6 

77.0 

78.0 

78.6 

79.0 

79.1 

79.3 

79.4 

79.4 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

/9.9 

GB 

1800 

75.9 

77.3 

78.4 

79.0 

79.5 

79.5 

79.7 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.2 

80.3 

GE 

1500 

77-0 

78.5 

79.6 

80.3 

80.8 

80.8 

81.2 

81.3 

81.3 

81.5 

01.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

83.8 

GE 

1200 

78.3 

80.0 

81.3 

82.1 

82.7 

82.7 

83.1 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.7 

83.8 

GE 

1000 

79.6 

81.5 

82.9 

83.9 

84.5 

84.6 

85.1 

85.5 

85.5 

05.7 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

86.0 

86.1 

GK 

900 

80.0 

82.0 

83.5 

84.6 

85.3 

85.5 

86.0 

86.5 

86.5 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

07.1 

87.2 

GB 

800 

80.5 

82.7 

84.2 

85.4 

86.2 

86.4 

87.0 

87.5 

87.6 

87.9 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

88.4 

GB 

700 

80.9 

83.3 

84.9 

86.2 

87.2 

87.3 

88.0 

88.6 

88.7 

89.0 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.4 

89.6 

GE 

600 

81.2 

83.6 

85.4 

86.8 

87.8 

88.0 

88.8 

89.5 

89.6 

90.0 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.6 

GE 

500 

81.3 

84.1 

86.0 

87.8 

89.0 

89.2 

90.1 

91.0 

91.2 

91.6 

91.8 

91.8 

91.9 

92.0 

92.1 

92.2 

GB 

400 

81.4 

84.4 

86.5 

88.6 

90.0 

90.4 

91.6 

92.7 

92.9 

93.5 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

94.2 

94.3 

GB 

300 

81.4 

84.4 

86.8 

89.0 

90.5 

91.0 

92.6 

94.0 

94.4 

95.2 

95.6 

95.6 

95.8 

95.9 

96.1 

96.2 

GB 

200 

81.4 

84.4 

86.8 

89.1 

90.7 

91.2 

92.9 

94.3 

94.7 

95.8 

96.3 

96.4 

96.7 

96.8 

97.2 

97.4 

GB 

100 

81.4 

84.4 

86.8 

89.1 

90.7 

91.2 

92.9 

94.4 

94.8 

96.1 

96.8 

96.9 

97.4 

97.5 

98.2 

98.7 

GB 

000 

81.4 

84.4 

86.8 

89.1 

90.7 

91.2 

92.9 

94.4 

94.8 

96.1 

96.8 

96.9 

97.5 

97.7 

98.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  7286 
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OPERATING  LOCATIOH  *A* 
U3AFKTAC,  ASHEVILLE  1*C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIL  IMG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

HILBS 

GB 

1  V4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO  CBIL 

60.8 

61.6 

62.1 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

GB  20000 

68.1 

69.2 

69.7 

70.1 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

GE 

18000 

68.4 

69.4 

69.9 

70.3 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

;o.8 

70.9 

<x 

16000 

68.4 

69.4 

70.0 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

*>0.8 

70.9 

70.9 

GB 

14000 

69.1 

70.1 

70.7 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

GK 

12000 

70.5 

71.5 

72.1 

72.5 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

GE 

10000 

73.3 

74.5 

75.1 

75.6 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.2 

76.2 

GE 

9000 

73.7 

74.8 

75.5 

75.9 

76.1 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

GE 

6000 

75.6 

76.8 

77.5 

78.0 

78.2 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

73.5 

78.6 

78.6 

GB 

7000 

76.0 

77.2 

78.0 

78.4 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

GE 

6000 

76.5 

77.8 

78.5 

79.0 

79.2 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.7 

GK 

5000 

77.7 

79.0 

79.7 

80.3 

80.5 

80.6 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

GS 

4500 

78.3 

79.7 

80.4 

81.0 

81.3 

81.3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81  .6 

81.7 

GB 

4000 

79.6 

81.0 

81.9 

82.4 

82.8 

82.8 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

GB 

3500 

80.5 

81.9 

82.8 

83.4 

83.7 

83.8 

83. 9 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

04.1 

84  .2 

84.3 

GE 

3000 

81.6 

83.1 

84.1 

84.7 

85.1 

85.1 

85.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

GB 

2500 

82.6 

84.2 

85.2 

85.8 

86.2 

86.3 

86.4 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

GB 

2000 

83.7 

85.4 

86.5 

87.2 

87.7 

87.7 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

GB 

1800 

84.1 

85.9 

86.9 

87.7 

88.1 

88.2 

88.3 

88.4 

88.5 

88.6 

88.6 

88. 6 

88.6 

08. 6 

88.7 

88.8 

GE 

1500 

85.2 

87.0 

88.2 

89.0 

89.5 

89.6 

89.7 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

GB 

1200 

86.0 

88.0 

89.3 

90.2 

90.7 

90.8 

91.0 

91.1 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.5 

GB 

1000 

86.7 

88.9 

90.3 

91.3 

91.9 

92.0 

92.2 

92.4 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8 

GS 

900 

87.0 

89.3 

90.8 

91.8 

92.5 

92.6 

92.8 

93.0 

93.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

GB 

600 

87.3 

89.7 

91.3 

92.4 

93.2 

93.3 

93.6 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

GB 

700 

87.6 

90.1 

91.7 

93.0 

93.8 

94.0 

94.3 

94.5 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

GE 

600 

87.8 

90.3 

92.0 

93.4 

94.2 

94.4 

94.7 

95.0 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

GS 

500 

87.9 

90.5 

92.4 

93.9 

95.0 

95.1 

95.6 

95.9 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.5 

96.6 

GB 

400 

88.0 

90.7 

92.7 

94.4 

95.6 

95.8 

96.3 

96.7 

96.9 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.6 

GS 

300 

88.1 

90.8 

92.8 

94.6 

95.9 

96.2 

96.8 

97.4 

97.6 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

GB 

200 

88.1 

90.8 

92.9 

94.7 

96.1 

96.3 

97.1 

97.6 

97.9 

98.4 

98.6 

98.6 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

GB 

100 

88.1 

90.8 

92.9 

94.7 

96.1 

96.3 

97.1 

97.7 

98.0 

98.5 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.7 

GB 

000 

88.1 

90.8 

92.9 

94.7 

96.1 

96.3 

97.1 

97.7 

98.0 

98.5 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

100.0 

TOBA1.  NUMBER  OP  OBSERVATIONS:  87467 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATIC*  RAHB:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LSI  TO  V7TC:  ♦  6  MOUTH:  JAN  HOURS: ALL 


HOURS 

{1ST} 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAT  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

45.3 

23.3 

9.5 

19.5 

2.4 

31.4 

1.4 

927 

03-05 

46.0 

19.8 

8.8 

21.8 

3.6 

34.2 

1.8 

927 

06-08 

27.9 

33.4 

12.1 

22.8 

3.8 

38.6 

2.6 

927 

09-11 

17.3 

36,0 

21.8 

23.0 

1.9 

46.7 

2.3 

927 

12-14 

14.3 

39.4 

21.9 

22.9 

1.5 

46.3 

1.0 

927 

15-17 

15.1 

40.5 

21.5 

21.3 

1.7 

44.4 

1.3 

927 

18-20 

20.1 

39.1 

17.6 

21.7 

1.6 

40.9 

1.3 

927 

21-23 

39.9 

25.9 

10.9 

21.1 

2.2 

34.2 

1.1 

927 

ALL 

HOURS 

28.2 

32.2 

15.5 

21.8 

2.3 

39.6 

1.6 

7416 

MONTH:  FEB  HOURS: 

ALL 

00-02 

36.4 

19.6 

12.6 

28.3 

3.1 

44.0 

1.2 

846 

03-05 

34.8 

20.9 

12.2 

27.2 

5.0 

44.3 

2.1 

846 

06-08 

24.5 

27.1 

14.9 

26.8 

6.7 

48.5 

3.8 

846 

09-11 

14.7 

28.6 

20.6 

30.1 

5.8 

56.7 

1.7 

846 

12-14 

11.7 

30.6 

24.9 

30.9 

1.9 

57.7 

.9 

846 

15-17 

9.9 

34.6 

24.1 

29.6 

1.8 

55.4 

1.2 

846 

18-20 

12.9 

38.2 

20.3 

27.9 

.7 

48.9 

.9 

846 

21-23 

30.5 

27.2 

11.9 

28.0 

2.4 

42.3 

.4 

846 

ALL 

HOURS 

21.9 

28.4 

17.7 

28.6 

3.4 

49.7 

1.5 

6766 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  IfC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  ARB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  4  6  HTtfTH:  MAK  HOURS: ALL 


SOURS 

(MT) 

J  CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

32.7 

25.2 

14.6 

26.5 

1.1 

42.2 

.4 

930 

03-05 

30.8 

24.9 

14.7 

27.6 

1.9 

44.3 

1.6 

930 

06-08 

17.2 

29.9 

20.6 

28.7 

3.5 

52.9 

2.3 

930 

09-11  ; 

14.0 

30.1 

21.4 

31.6 

2.9 

55.9 

1.3 

930 

12-14 

11.1 

32.0 

24.4 

31.8 

.6 

56.9 

1.2 

930 

15-17 

7.2 

34.8 

27.5 

30.2 

.2 

58.0 

1.0 

930 

18-20 

7.6 

38.4 

24.6 

28.9 

.4 

54.0 

.5 

930 

21-23 

26.7 

26.5 

14.9 

31.3 

.6 

46.9 

.5 

930 

ALL 

HOURS 

18.4 

30.2 

20.4 

29.6 

1.4 

51.4 

1.1 

7440 

MONTH:  APR  HOURS: 

ALL 

00-02 

32.2 

27.1 

16.6 

23.1 

1.0 

40.7 

.9 

900 

03-05 

29.8 

28.7 

15.4 

25.2 

.9 

41.6 

1.1 

900 

06-08 

11.4 

34.9 

26.9 

25.6 

1.2 

53.7 

3.0 

900 

09-11 

10.7 

34.9 

28.9 

24.8 

.8 

54.4 

.6 

900 

12-14 

8.8 

38.4 

28.4 

24.1 

.2 

52.8 

.2 

900 

15-17 

7.1 

40.4 

33.8 

18.4 

.2 

52.4 

.4 

900 

18-20 

10.7 

41.6 

30.2 

17.4 

.1 

47.8 

.4 

900 

21-23 

30.3 

29.4 

20.4 

19.3 

.4 

40.2 

.6 

900 

ALL 

HOURS 

17.6 

34.4 

25.1 

22.3 

.6 

47.9 

.9 

7200 
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operating  location  *a* 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKI  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PER IOO  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

LSI  TO  I/PC:  ♦  6  MONTH:  MAT  HOURS: ALL 


HOURS  1 
(1ST)  | 

|  CLEAR 

SCATTERED 

BROKER 

AIRWAT  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

CT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

27.0 

32.3 

16.2 

24.1 

.4 

40.8 

1.1 

930 

03-05 

21.1 

31.9 

19.9 

25.1 

2.0 

47.0 

1.4 

930 

06-08 

8.2 

32.6 

33.9 

23.5 

1.8 

59.2 

3.0 

930 

09-11 

6.2 

36.7 

32.5 

24.5 

.1 

57.1 

.6 

930 

12-1* 

5.6 

37.5 

37.4 

19.1 

.3 

56.9 

930 

15-17 

4.7 

43.3 

37.8 

14.1 

51.9 

930 

18-20 

6.8 

44.7 

31.7 

16.8 

48.5 

.2 

930 

21-23 

21.2 

37.1 

19.0 

22.3 

.4 

41.7 

.9 

930 

ALL 

HOURS 

12.6 

37.0 

28.6 

21.2 

.6 

50.4 

.9 

7440 

MONTH:  JUN  HOURS: 

ALL 

00-02 

25.9 

34.8 

19.2 

19.9 

.2 

39.3 

.6 

900 

03-05 

19.2 

37.6 

22.3 

20.2 

.7 

43.2 

1.3 

900 

06-08 

7.7 

38.0 

34.7 

19.0 

.7 

54.3 

3.6 

900 

09-11 

6.4 

42.4 

33.7 

17.4 

51.1 

1.0 

900 

12-1* 

4.2 

45.7 

37.4 

12.7 

50.1 

.2 

900 

15-17 

4.3 

49.0 

37.2 

9.4 

46.7 

.4 

900 

18-20 

6.2 

49.2 

32.4 

12.2 

44.6 

.9 

899 

21-23 

14.3 

47.9 

19.9 

17.7 

.2 

37.8 

.4 

900 

ALL 

SOUKS 

11.0 

43.1 

29.6 

16.1 

.2 

45.9 

i.i 

7199 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFEZAC,  ASHEVILLE  SC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRBHCB  OP  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSEHVATIOHS 


STATION  NUMBER:  723535 

STATIC* 

LOT  TO 

NAKB: 

UTC:  ♦ 

VAKCB  APB  OK 

6 

PERI  CO 

HOOTS: 

OF  RECORD: 

JUL  BOURS: 

JAR  82 

ALL 

BOURS  1 
(LOT)  | 

|  CLEAR  SCATTERED 

AIRWAY  CLASSES 

BROKER  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

43.5 

29.6 

15.8 

11.0  .1 

26.9 

1.0 

910 

03-05 

34.4 

35.6 

19.1 

10.9 

30.0 

1.5 

930 

06-08 

15.5 

44.9 

29.1 

10.4 

39.6 

2.6 

930 

09-11 

15.8 

48.4 

25.9 

9.9 

35.8 

1.3 

930 

12-14 

6.9 

53.2 

32.4 

7.5 

39.9 

1.1 

930 

15-17 

6.0 

57.8 

32.2 

4.0 

36.  T 

.6 

930 

18-20 

13.2 

58.6 

25.8 

2.4 

28.2 

1.0 

930 

21-23 

30.6 

47.1 

16.3 

5.9 

22.3 

.5 

930 

ALL 

BOURS 

20.8 

46.9 

24.6 

7.7  .0 

32.3 

1.2 

7440 

MONTH: 

AUG  HOURS: 

ALL 

00-02 

30.8 

39.6 

17.2 

12.5 

29.7 

.3 

930 

03-05 

28.6 

39.4 

19.6 

12.3  .2 

32.0 

1.1 

930 

06-08 

9.8 

51.9 

26.0 

12.0  .2 

38.3 

3.3 

930 

09-11 

13.3 

49.7 

26.5 

10.5 

37.0 

1.7 

930 

12-14 

6.5 

54.6 

30.1 

8.8 

38.9 

.5 

930 

15-17 

3.5 

61.0 

30.1 

5.4 

35.5 

.8 

930 

18-20 

8.0 

57.9 

28.2 

5.9 

34.1 

1.0 

929 

21-23 

24.0 

46.5 

19.2 

10.3 

29.6 

.3 

930 

ALL 

BOURS 

15.6 

50.1 

24.6 

9.7  .1 

34.4 

i.i 

7439 
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OPERATING  LOCATION  ‘A’ 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535 

STATION 

LST  TO 

NAME:  VANCE  APS  OK 
UTC:  ♦  6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 

SEP  BOORS: 

JAN  82 

ALL 

BOWS 

(LST) 

|  CLEAR  SCATTERED 

BROKEN 

AIRWAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

38.7 

25.7 

18.1 

17.6 

35.7 

.4 

900 

03-05 

36.2 

27.7 

15.6 

20.0 

.6 

36.1 

1.2 

900 

06-08 

18.8 

37.7 

25.6 

17.1 

.8 

43.5 

3.3 

099 

09-11 

19.6 

35.3 

27.9 

17.0 

.2 

45.1 

1.3 

900 

12-14 

16.0 

40.9 

27.2 

15.9 

43.1 

.2 

900 

15-17 

14.4 

40.8 

34.0 

10.8 

44.8 

.6 

900 

18-20 

18.3 

44.8 

25.6 

11.2 

.1 

36.9 

i.i 

900 

21-23 

34.7 

34.3 

16.1 

14.9 

31.0 

.6 

900 

ALL 

HOURS 

24.6 

35.9 

23.8 

15.6 

.2 

39.5 

1.1 

7199 

MONTH: 

OCT  HOURS: 

ALL 

00-02 

44.9 

22.8 

11.2 

19.7 

1.4 

32.3 

1.8 

930 

03-05 

43. 8 

21.1 

12.0 

21.1 

2.0 

35.2 

2.5 

930 

06-08 

22.6 

33.9 

19.1 

22.0 

2.4 

43.5 

2.4 

930 

09-11 

18.9 

35.7 

22.9 

21.5 

1.0 

45.4 

1.1 

930 

12-14 

18.8 

35.7 

26.2 

19.1 

.1 

45.5 

.B 

930 

15-17 

18.2 

40.5 

24.0 

17.3 

41.3 

.5 

930 

18-20 

23.7 

38.5 

20.2 

17.4 

.2 

37.8 

.4 

930 

21-23 

39.5 

28.7 

12.7 

18.3 

.9 

31.8 

1.2 

930 

ALL 

BOWS 

28.8 

32.1 

18.5 

19.6 

1.0 

39.1 

1.3 

7440 
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OPERATING  LOCATION  -A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  IK 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  SKY  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535 

STATION  NAME: 
LST  TO  UTC:  ♦ 

VANCE  AFB  OK 

6 

PERIOD 

MONTH: 

OP  RECORD J 

NOV  HOURS: 

JAN  82  -  DEC  91 

ALL 

HOURS 

(LST) 

|  CLEAR  SCATTERED 

AIRHAY  CLASSES 

BROKEN  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATION 

CT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

♦  * 

00-02 

40.2 

22.2 

11.6 

22.3 

1.7 

37.6 

1.6 

900 

V 

03-05 

38.6 

24.3 

10.9 

23.9 

2.3 

37.1 

1.7 

900 

# 

06-08 

22.9 

31.1 

21.7 

22.7 

1.7 

46.0 

2.4 

900 

09-11 

13.4 

36.6 

23.9 

25.1 

1.0 

50.0 

3.6 

898 

12-14 

12.2 

39.9 

20.8 

26.9 

.2 

47.9 

2.4 

900 

15-17 

12.6 

37.1 

27.0 

22.8 

.6 

50.3 

1.8 

900 

18-20 

19.3 

36.0 

21.1 

23.4 

.1 

44.7 

1.6 

900 

21-23 

37.1 

23.6 

14.4 

23.6 

1.3 

39.3 

1.8 

900 

ALL 

HOURS 

24.5 

31.4 

19.2 

23.8 

1.1 

44.1 

2.1 

7198 

• 

MONTH: 

DEC  HOURS: 

ALL 

00-02 

39.7 

17.1 

11.1 

28.0 

4.1 

43.2 

1.1 

901 

03-05 

41.0 

15.1 

9.6 

29.9 

4.4 

43.9 

3.4 

900 

06-08 

27.0 

24.1 

17.4 

26.0 

5.5 

48.9 

2.9 

921 

09-11 

15.2 

31.5 

22.0 

27.0 

4.2 

53.3 

4.1 

921 

12-14 

15.9 

30.7 

23.2 

27.7 

2.5 

53.4 

2.6 

921 

15-17 

16.4 

32.4 

21.9 

26.9 

2.4 

51.2 

2.2 

921 

18-20 

22.1 

32.4 

18.5 

24.6 

2.4 

45.5 

1.8 

904 

21-23 

37.0 

21.2 

13.2 

25.5 

3.1 

41.8 

1.0 

897 

1 

ALL 

BOORS 

26.7 

25.6 

17.2 

26.9 

3.6 

47.7 

2.4 

7286 
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OPERATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 

USAFETAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 
LOT  TO  UTC:  ♦  6 


AIRWAY  CLASSES 


HOURS 

(LST) 

|  CLEAR 

SCATTERED 

BROKEN 

OVERCAST 

TOTAL 

OBSCURATION 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

36.5 

26.7 

14.6 

21.0 

1.3 

36.9 

1.0 

10924 

03-05 

33.7 

27.3 

15.0 

22.0 

2.0 

39.0 

1.7 

10923 

06-08 

17.8 

35.0 

23.5 

21.3 

2.3 

47.2 

2.9 

10943 

09-11 

13.8 

37.2 

25.7 

21.8 

1.5 

49.0 

1.7 

10942 

12-14 

11.0 

40.0 

27.9 

20.5 

.6 

49.0 

.9 

10944 

15-17 

10.0 

42.8 

29.3 

17.4 

.6 

47.3 

.9 

1C944 

18-20 

14.1 

43.3 

24.7 

17.4 

.5 

42.6 

.9 

10925 

21-23 

30.5 

33.0 

15.8 

19.8 

1.0 

36.5 

.8 

10920 

ALL 

BOORS 

20.9 

35.7 

22.1 

20.2 

1.2 

43.4 

1.4 

87465 

PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


D  -  3  -  7 
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PART  E 


TEMPERATURE  AND  RELATIVE  HUMIDITY  SUMMARIES 

TEMPERATURE— CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP) . 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  SOTMARY  OF  DAY  DATA  AND  GIVE  CUMULATIVE 
POP  FOR  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  MEAN  TEMPERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 
SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS  COMBINED.  TOTALS  ARE  GIVEN  FOR  THE  WHOLE 
YEAR.  DATA  IS  DISPLAYED  USING  5 -DEGREE  FAHRENHEIT  INCREMENTS  (GE  0,  GE  5, 

GB  10,  BTC)..  THERE  18  ONE  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  "GE  33"  DEGREES.  MEANS, 

STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

NOTE  I.  BEGINNING  IN  JANUARY  1946,  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES 

CAME  ROUTINELY  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ON  AWS  FORMS  10/10A  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLECTION  FROM  ALL  USAF -OPERATED  STATIONS.  REFER  TO  THE  "STATION  HISTORY' 
PAGE  FOR  DETAILED  INFORMATION  ON  REPORTING  PRACTICES. 

MONTHLY  TEMPERATURES. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MONTHLY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMP¬ 
ERATURES  BY  MONTH  AND  BY  YEAR.  MONTHLY  RECORD  TEMPERATURES  (MAX  AND  MIN)  ARE  GIVEN, 
ALONG  WITH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR 
WHICH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR) S ) 
WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

KEAN  MONTHLY  TEMPERATURE. 

ALSO  PROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA,  GIVES  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURE  BY  MONTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AND  FOR  ALL  YEARS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES 
A  YEAR(S)  WITH  ONE  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  AND  DEW  POINT  TEMPERATURES . 

THESE  TABLES  ARB  CHEATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS- -DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  EIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EAUI  *  ONTO  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  TZAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  GIVEN. 

THE  MEAN  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IN  EACH  SUFMARY  AND  IN  ACCORDANCE  WITH  AFM  88-29, 

"ENGINEERING  WEATHER  DATA,"  AND  AWSP  105-56,  "METEOROLOGICAL  TECHNIQUES." 

NOTE  1.  WINTER  WET  BULB  AND  DEV  POINT  MEAN  TEMPERATURES  FOR  VERY  COLD  STATIONS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTION.  WHEN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURB  IS  BELCW  -35  DEGREES 
F,  DEW  POINT  TEMPERATURES  APE  NOT  REPORTED  (FMH-  ,B) .  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (AND  MORE  FREQUENTLY,  WINTER  MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LOWER  THAN  SHOWN  IN  THE  TABLES.  IN  SOME  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES  MAY  ACTUALLY  BE  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
BULB  TEMPERATURES. 
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SPECIAL  CAVEAT:  DURING  PART  TIME  FBJUCOS,  THESE  SUMMARIES  REPRESENT  THE  "HIGH*  AND  *LCW* 
TEMPERATURES  RECORDED  AND  NOT  NECESSARILY  THE  ACTUAL  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.  THESE  SUIMARIES 
ARK  INFLUENCED  BY  THE  ABSENCE  OP  NIGHTTIME  TEMPERATURE  READINGS.  THEREFORE,  CERTAIN  SUMMARIES 
MAY  DEPICT  A  SLIGHT  'WARM*  BIAS. 


TEMPERATURE  CONVERSIONS:  P  -  1.8C  ♦  32 

C  -  R  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  77) 
C  -  A  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  HUMIDITY- -CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP). 

CKEATBD  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POP  OP  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  10%  INCREMENTS.  KEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3 -HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED)  . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED) . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  SOURS  COMBINED ) . 
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OPERATING  LOCATION  ’A'  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

USAFETAC,  ASHEVILLE  DC  FROM  SU7MARY  OF  DAY  DATA 


STATICM  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LOT  TO  UTC:  +06 


PERI 00  OF  RECORD:  4201-4701.4810-9110 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP 


-*) 

JAN 

FEB 

tow 

APR 

MAY 

JUH 

JVL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANW 

110 

.1 

.1 

.2 

.3 

.1 

105 

.1 

.4 

4.1 

3.3 

.3 

.7 

100 

.1 

.2 

4.9 

19.2 

18.2 

2.9 

3.9 

95 

.1 

1.6 

20.1 

46.8 

44.0 

13.9 

.4 

10.8 

90 

.3 

1.6 

9.3 

45.9 

71.6 

67.8 

30.3 

4 .  S 

19.5 

85 

.2 

1.3 

7.0 

25.3 

70.4 

87.7 

84.1 

49.2 

12.7 

.2 

28.5 

80 

.1 

.7 

5.8 

19.1 

46.6 

86.4 

96.2 

93.0 

67.2 

27.4 

1.6 

.1 

37.4 

75 

.6 

3.0 

11.6 

34.3 

66.5 

94.6 

99.2 

97.4 

61.4 

45.4 

7.2 

.4 

45.5 

70 

1.7 

8.1 

22.8 

50.9 

62.3 

98.7 

99.7 

99.4 

90.2 

62.7 

18.8 

2.0 

53.4 

65 

5.6 

16.7 

35.4 

66.9 

92.6 

99.6 

99.9 

99.9 

95.5 

76.4 

14.1 

7.7 

61.1 

60 

13.9 

26.6 

49.7 

81.3 

97.2 

99.9 

100.0 

100.0 

98.3 

88.2 

47.3 

17.1 

68.5 

55 

25.4 

39.2 

62.3 

91.0 

99.0 

100.0 

99.4 

94.7 

62.9 

29.2 

75.4 

50 

39.0 

53.0 

74.4 

96.3 

99.8 

99.9 

97.9 

75.1 

44.8 

81.8 

45 

52.1 

64. B 

84.3 

99.1 

99.9 

100.0 

99.4 

85.3 

61.1 

87.2 

40 

65.1 

74.6 

91.9 

99.7 

100.0 

99.9 

92.6 

74.0 

91.5 

35 

75.5 

84.4 

96.2 

99.9 

99.9 

97.4 

84. 4 

94.8 

33 

79. C 

87.9 

97.8 

99.9 

100.0 

98.5 

88.3 

96.0 

30 

84.9 

91. B 

98.7 

100.0 

99.6 

91.8 

97.2 

25 

90.5 

96.0 

99.5 

100.0 

95.7 

98.5 

20 

95.2 

99.1 

99.9 

98.2 

99.4 

15 

98.3 

99.5 

99.9 

99.1 

99.7 

10 

99.7 

100.0 

100.0 

99.4 

99.9 

5 

100.0 

99.7 

100.0 

0 

100.0 

100.0 

nun 

44.3 

49.9 

58.6 

69.3 

78.0 

88.0 

93.2 

92.3 

83.3 

72.4 

58.0 

47.3 

69.7 

ED 

13.83 

14.12 

13.31 

10.64 

9.04 

7.64 

7.16 

7.89 

10.09 

10.58 

11.81 

12.53 

20.25 

TOTAL  CBS 

1487 

1326 

1437 

1391 

1413 

1420 

1453 

1476 

1414 

1476 

1400 

1423 

17116 
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OPBRAT3RG  LOCATION  'A'  CUHULATIVS  PERCENTAGE  FR02UBNCY  OP  OCCURRENCE 

USA1TOC,  ASHEVILLE  EC  FROM  SIAWARY  OF 

STATIC*  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  *06 

OF  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

DAY  DATA 

PERIOD  OF  RECORD:  4201-4701,4810-9110 
MOWTF:  ALL  HOURS:  ALL 

TEMP 

(DEO-F) 

JAR 

FSB 

MAR 

AFB 

HAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NCJV 

DEC 

ANN 

CB 

90 

.2 

.1 

.0 

CB 

85 

.2 

1.0 

.2 

.1 

CB 

80 

1.5 

3.8 

3.2 

.4 

.8 

CB 

75 

.1 

i.i 

11.5 

27.0 

22.7 

4.6 

.1 

5.7 

CB 

70 

.6 

6.4 

36.5 

70.1 

62.5 

22.8 

1.3 

16.9 

CB 

65 

.3 

3.8 

19.2 

68.0 

93.0 

88.3 

44.3 

5.8 

27.2 

CK 

60 

.1 

1.7 

13.4 

44.7 

88.9 

98.7 

97.6 

65.2 

16.7 

1.8 

.2 

36.1 

GK 

55 

.3 

.5 

4.5 

25.7 

68.9 

97.0 

99.9 

99.6 

83.0 

34.9 

5.3 

.8 

43.7 

CK 

50 

.8 

1.7 

11.1 

43.9 

84.6 

99.6 

100.0 

100.0 

93.6 

57.8 

12.4 

1.4 

50.9 

CK 

45 

2.0 

5.2 

22.7 

63.5 

94.0 

100.0 

98.2 

77.0 

23.1 

3.4 

57.7 

CK 

40 

5.5 

15.3 

40.0 

82.0 

98.4 

99.7 

90.0 

42.5 

10.0 

65.5 

GB 

35 

15.1 

31.1 

59.4 

93.0 

99.9 

100.0 

97.0 

63.2 

23.8 

73.7 

CB 

33 

22.9 

40.1 

67.5 

95.8 

99.9 

98.2 

71.9 

33.0 

77.6 

CB 

30 

36.2 

54.4 

78.7 

98.1 

100.0 

99.3 

81.9 

50.1 

83.3 

CB 

25 

58.0 

72.9 

90.3 

99.9 

99.9 

93.2 

71.2 

90.5 

GB 

20 

72.5 

85.7 

96.0 

99.9 

100.0 

97.6 

85.5 

94.8 

CB 

15 

84.1 

92.6 

98.0 

100.0 

99.4 

92.5 

97.2 

GE 

10 

92.2 

97.0 

99.2 

100.0 

95.9 

98.7 

GB 

5 

96.5 

99.2 

99.7 

97.9 

99.4 

GB 

0 

99.2 

99.7 

100.0 

99.6 

99.9 

GB 

-5 

99.8 

100.0 

99.9 

100.0 

GE 

-10 

100.0 

100.0 

100.0 

HEAR 

25.1 

29.6 

37.1 

48.2 

57.9 

67.2 

71.7 

70.7 

62.5 

50.9 

37.9 

28.6 

49.1 

SO 

10.16 

9-79 

10.19 

9.37 

7  .93 

6.17 

4.88 

5.19 

8.08 

8.66 

9.50 

9.54 

18.45 

1 

TOTAL  OBS 

1487 

1326 

1437 

1391 

1413 

1420 

1453 

1476 

1414 

1476 

1400 

1423 

17116 

t 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U3APBTAC,  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

PROM  SUPKARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  4201-4701,4810-9110 


LST 

TO  ITTCi 

♦06 

MOUTH: 

ALL 

HOURS: 

ALL 

TEMP 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

(DBO-P) 

GB 

95 

1.1 

.4 

.1 

SB 

90 

.1 

2.0 

9.1 

8.2 

.6 

1.7 

GS 

85 

.6 

15.6 

39.5 

34.8 

7.8 

8.3 

SB 

BO 

.2 

6.9 

42.5 

72.3 

66.3 

25.2 

1.2 

18.2 

GB 

75 

.1 

3.5 

21.6 

70.4 

92.2 

87.1 

46.4 

6.5 

.i 

27-7 

GS 

70 

1.7 

13.7 

46.5 

89.6 

98.4 

96.5 

68.0 

20.1 

.7 

36.6 

GB 

65 

.6 

6.5 

29.7 

68. 5 

97.3 

99.7 

99.6 

85.0 

40.7 

4.5 

.1 

44.7 

GB 

60 

.6 

2.3 

15.2 

47.9 

86.1 

99.9 

100.0 

99.9 

93.1 

61.6 

13.2 

1.2 

52.1 

at 

55 

2.5 

8.7 

28.3 

66.9 

94.4 

99.9 

100.0 

97.8 

80.9 

27.4 

3.5 

59.5 

GE 

SO 

8.2 

20.4 

45.9 

84.2 

99.0 

100.0 

99.6 

91.5 

45.6 

11.7 

67.4 

GS 

45 

19.4 

37.3 

62.8 

94.2 

99.7 

99.9 

97.3 

64.1 

26.9 

75.3 

GS 

40 

37.3 

54.1 

79.3 

98.6 

100.0 

100.0 

99.5 

80.5 

47.2 

83.1 

GE 

35 

55.1 

71.0 

89.1 

99.9 

99.6 

92.1 

67.5 

89.6 

GB 

33 

62.1 

75.6 

92.0 

99.9 

99.9 

95.4 

75.1 

91.7 

GB 

30 

70.7 

81.7 

95.5 

99.9 

100.0 

96.9 

81.4 

93.9 

GS 

25 

81.3 

90.3 

98.3 

100.0 

99.4 

90.6 

96.6 

GB 

20 

89.1 

95.5 

99.3 

99.9 

95.4 

98.3 

GS 

IS 

94.9 

98.6 

99.7 

100.0 

97.5 

99.2 

GB 

10 

98.3 

99.5 

100.0 

98.8 

99.7 

GB 

5 

99.6 

99.9 

99.5 

99.9 

GB 

0 

100.0 

100.0 

99.9 

100.0 

GB 

-5 

100.0 

ioo.o 

NUN 

34.9 

39.9 

48.1 

58.9 

68.1 

77.8 

82.6 

81.7 

73.1 

61.9 

48.2 

38.1 

59.6 

ND 

11.26 

11.15 

10.89 

9.15 

7.82 

6.40 

5.53 

6.01 

8.44 

8.70 

9.79 

10.19 

18.97 

total  oiis 

1487 

1326 

1437 

1391 

1413 

1420 

1453 

1476 

1414 

1476 

1400 

1423 

17116 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


MONTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUIMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  723S35  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  4201-4701,4810-9110 

LST  TO  UTC:  *06  MONTH:  ALL  BOORS:  ALL 


YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

70 

69 

78 

86 

94 

96 

102 

102 

92 

84 

80 

66 

102 

43 

80 

78 

83 

88 

98 

104 

109 

95 

85 

78 

62 

109* 

44 

66 

76 

72 

81 

93 

101 

101 

105 

101 

87 

80 

50 

105 

45 

68 

68 

82 

82 

93 

95 

99 

104 

100 

84 

87 

70 

104 

46 

71 

75 

• 

* 

92* 

100 

103 

109 

91 

82 

70 

74 

109* 

47 

65 

65* 

48 

80* 

70 

76 

80* 

49 

67 

65 

76 

86 

92 

99 

105 

100 

97 

91 

80 

68 

105 

50 

79 

75 

83 

89 

98 

102 

93 

98 

91 

93 

77 

73 

102 

51 

72 

78 

84 

90 

92 

96 

106 

110 

105 

98 

71 

79 

110 

52 

72 

71 

78 

87 

92 

104 

108 

109 

98 

96 

82 

66 

109 

53 

75 

72 

86 

92 

103 

HO 

104 

99 

104 

95 

77 

63 

110 

54 

69 

81 

83 

96 

68 

102 

114 

106 

102 

96 

81 

69 

114 

55 

66 

74 

87 

94 

91 

94 

102 

101 

97 

88 

75 

83 

102 

56 

68 

80 

66 

90 

99 

103 

104 

107 

102 

95 

81 

74 

107 

57 

70 

73 

78 

80 

87 

97 

102 

104 

101 

90 

80 

68 

104 

58 

62 

72 

64 

90 

99 

107 

102 

101 

97 

92 

77 

67 

107 

59 

67 

73 

84 

90 

94 

101 

97 

102 

98 

84 

75 

71 

102 

60 

69 

72 

81 

85 

89 

102 

103 

101 

95 

90* 

76* 

65* 

103* 

61 

64 

72* 

78* 

90* 

91 

95* 

100* 

100* 

99* 

84* 

70* 

65* 

100* 

62 

70* 

85* 

82* 

86* 

95* 

93* 

101* 

104* 

97* 

92* 

71* 

69* 

104* 

63 

69* 

74* 

85* 

91* 

93 

95* 

103* 

103* 

93 

94 

79* 

66* 

103* 

64 

74* 

56* 

78* 

86* 

93* 

96* 

105* 

108 

97 

82 

78 

68* 

108* 

65 

71 

74 

75 

86 

88 

96 

102 

99 

102 

95 

77 

73 

102 

66 

60 

67 

86 

85 

92 

96 

103 

102 

88 

91 

81 

78 

103 

67 

80 

72 

90 

88 

98 

97 

103 

100 

87 

86 

71 

63 

103 

68 

68 

63 

81 

84 

88 

97 

99 

104 

93 

88 

70 

65 

104 

69 

68 

75 

80 

81 

92 

99 

106 

111 

97 

91 

78 

70 

111 

70 

68 

77 

75 

90 

92 

102 

108 

110 

103 

87 

73 

77 

no 

71 

75 

72 

92 

88 

95 

100 

107 

99 

102 

86 

78 

68 

107 

72 

62 

80 

85 

100 

90 

98 

102 

101 

98 

91 

71 

68 

102 

73 

61 

65 

75 

80 

97 

96 

99 

101 

92 

86 

81 

60* 

101* 

74 

63 

69 

93 

80 

93 

99 

106 

99 

92 

84 

73 

60 

106 

75 

61 

59 

80 

85 

86 

94 

99 

100 

98 

91 

78 

74 

100 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFKEAC,  ASHEVILLE  IK 


MONTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  4201-4701,4810-9110 


LSI  TO  UTC: 

406 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

68 

81 

87 

85 

85 

99 

102 

103 

99 

91 

71 

68 

103 

77 

58 

75 

83 

87 

91 

98 

103 

97 

99 

88 

74 

70 

103 

78 

57 

55 

81 

80 

87 

98 

107 

104 

103 

94 

82 

73 

107 

79 

48 

64 

80 

81 

84 

98 

103 

98 

95 

94 

73 

68 

103 

BO 

68 

76 

75 

86 

91 

107 

107 

107 

100 

91 

87 

70 

107 

81 

76 

85 

79 

90 

89 

103 

109 

103 

98 

91 

73 

68 

109 

82 

67 

77 

80 

90 

91 

93 

101 

107 

105 

91 

77 

66 

107 

83 

70 

68 

81 

81 

90 

95 

106 

107 

101 

90 

81 

57 

107 

84 

71 

76 

80 

86 

90 

102 

106 

110 

106 

88 

75 

70 

110 

85 

54 

65 

79 

85 

110 

101 

104 

101 

102 

81 

74 

62 

110 

86 

78 

76 

84 

87 

91 

94 

107 

96 

90 

79 

67 

55 

107 

87 

63 

68 

76 

90 

96 

97 

98 

101 

92 

82 

81 

64 

101 

88 

67 

73 

80 

82 

90 

101 

98 

102 

97 

86 

78 

68 

102 

89 

69 

65 

83 

91 

95 

97 

101 

98 

95 

94 

84 

72 

101 

90 

75 

76 

81 

85 

93 

102 

107 

105 

107 

88 

81 

70 

107 

91 

60 

80 

91 

84 

95 

98 

103 

105 

95 

91 

105* 

GREATEST 

80 

85 

93 

100 

110 

110 

114 

111 

107 

98 

87 

83 

114 

TOTAL  OBS 

1487 

1326 

1437 

1391 

1413 

1420 

1453 

1476 

1414 

1476 

1400 

1423 

17116 

THE  GREATEST  VALUE  OF  114  OCCURRED  ON  07/14/54 

NOTE:  ‘THE  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  904  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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operating  location 

USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


MONTHLY  MINIMUM  TB4PERATURB3  HI  FAHRENHEIT 
FROM  SUmART  OF  DAT  DATA 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OR 

LST  TO  UTC:  *06 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  4201-4701,4810-9110 

ALL  HOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

-1 

5 

28 

35 

37 

51 

62 

62 

39 

27 

18 

15 

-1 

43 

-5 

16 

2 

32 

57 

64 

53 

51 

31 

24 

4 

-5* 

44 

8 

10 

14 

32 

35 

54 

61 

56 

48 

39 

17 

19 

8 

45 

19 

8 

21 

26 

36 

54 

60 

61 

42 

30 

18 

7 

7 

46 

16 

20 

* 

* 

52* 

49 

65 

55 

44 

37 

23 

8 

8* 

47 

-8 

-8* 

46 

40* 

21 

16 

16* 

49 

0 

12 

23 

33 

50 

62 

66 

59 

42 

30 

27 

16 

0 

50 

5 

15 

11 

28 

45 

51 

59 

51 

54 

44 

12 

3 

3 

51 

1 

-3 

21 

32 

45 

50 

62 

63 

44 

33 

TO 

5 

-3 

52 

13 

22 

14 

27 

40 

63 

57 

67 

49 

34 

19 

16 

13 

53 

9 

14 

25 

29 

37 

61 

56 

61 

52 

33 

19 

11 

9 

54 

2 

20 

13 

31 

31 

49 

73 

65 

54 

30 

22 

14 

2 

55 

16 

12 

10 

39 

53 

50 

64 

61 

53 

32 

14 

13 

10 

56 

11 

12 

15 

30 

48 

54 

68 

53 

52 

41 

15 

17 

11 

57 

9 

19 

23 

25 

43 

55 

60 

64 

50 

24 

23 

14 

9 

58 

16 

9 

22 

34 

48 

52 

60 

60 

45 

38 

18 

1 

1 

59 

-7 

6 

21 

30 

47 

60 

61 

65 

47 

33 

12 

23 

-7 

60 

13 

10 

0 

35 

37 

58 

64 

63 

55 

35* 

24* 

18* 

0* 

61 

5 

15* 

25* 

32* 

39 

54* 

62* 

53* 

46* 

39* 

26* 

1* 

1* 

62 

-3* 

5* 

3* 

31* 

44* 

58* 

65* 

58* 

44* 

36* 

29* 

2* 

-3* 

63 

-1* 

14* 

23* 

41* 

40 

59* 

65* 

60* 

48 

44 

25* 

4* 

-1* 

64 

4* 

15* 

14* 

30* 

46* 

48* 

59* 

59 

46 

31 

16 

5* 

4* 

65 

15 

7 

13 

32 

50 

61 

60 

65 

47 

36 

25 

22 

7 

66 

1 

5 

19 

27 

35 

53 

70 

56 

47 

34 

16 

8 

1 

67 

9 

14 

4 

38 

37 

54 

58 

54 

37 

33 

27 

14 

4 

68 

2 

13 

18 

29 

44 

53 

62 

58 

48 

32 

26 

0 

0 

69 

8 

20 

17 

39 

45 

49 

65 

67 

57 

34 

18 

14 

8 

70 

3 

16 

17 

28 

43 

54 

54 

64 

53 

30 

16 

18 

3 

71 

9 

6 

18 

27 

36 

62 

58 

60 

44 

45 

30 

25 

6 

72 

2 

8 

20 

31 

44 

53 

57 

64 

46 

33 

25 

6 

2 

73 

0 

15 

32 

28 

40 

54 

63 

62 

44 

35 

32 

8* 

0* 

74 

5 

19 

12 

30 

48 

54 

63 

57 

46 

38 

18 

16 

5 

75 

13 

4 

19 

19 

47 

52 

58 

66 

43 

30 

10 

7 

4 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  IK 


MONTHLY  MI  HI  HUH  TEMPERATURES  IH  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  4^:01-4701,4810-9110 


1ST  TO  UTC: 

+06 

MOUTH: 

ALL  HOURS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

WfilUAL 

76 

3 

13 

IS 

30 

40 

54 

60 

62 

44 

23 

11 

7 

3 

77 

1 

17 

22 

28 

56 

57 

65 

64 

59 

35 

28 

13 

1 

78 

4 

5 

11 

33 

40 

56 

66 

59 

55 

38 

30 

13 

4 

79 

0 

4 

26 

32 

«0 

52 

65 

58 

51 

39 

21 

9 

0 

90 

11 

12 

9 

31 

47 

59 

69 

68 

47 

28 

24 

14 

9 

81 

18 

3 

27 

38 

43 

55 

70 

61 

47 

35 

26 

16 

3 

82 

3 

-4 

12 

29 

41 

52 

66 

67 

45 

31 

20 

19 

>4 

83 

20 

16 

27 

29 

42 

51 

63 

70 

40 

42 

27 

-2 

-2 

84 

-1 

21 

29 

33 

38 

63 

64 

67 

37 

38 

28 

18 

-1 

85 

4 

8 

30 

38 

52 

53 

66 

61 

39 

37 

17 

7 

4 

86 

12 

5 

26 

35 

46 

60 

66 

54 

50 

36 

14 

23 

5 

87 

3 

24 

21 

30 

49 

57 

58 

55 

48 

36 

23 

7 

3 

88 

-8 

4 

15 

33 

45 

53 

61 

55 

46 

40 

21 

15 

-8 

89 

15 

-3 

12 

28 

43 

54 

62 

56 

42 

29 

21 

-9 

-9 

90 

22 

20 

24 

36 

42 

55 

51 

58 

44 

29 

22 

-3 

-3 

91 

8 

17 

25 

38 

38 

60 

60 

58 

42 

26 

8  * 

LEAST 

-8 

-4 

0 

19 

31 

48 

51 

51 

37 

23 

10 

-9 

-9 

TOTAL  OHS 

1487 

1326 

1437 

1391 

1413 

1420 

1453 

1476 

1414 

1476 

1400 

1423 

17116 

THE  LEAST  VALUE  OF  -9  OCCURRED  ON  12/23/89 

NOTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90»  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


MONTHLY  MEM  TEMPERATURES  IH  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  4201-4701,4810-9110 


LOT  TO  UTCs 

♦06 

MONTH: 

ALL 

BOORS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

MR 

APR 

HAY 

JOB 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

BOV 

DEC 

ANNUAL 

42 

36 

38 

49 

61 

67 

76 

83 

79 

70 

61 

50 

37 

59 

43 

35 

44 

43 

62 

78 

83 

86 

71 

59 

47 

34 

59* 

44 

37 

42 

44 

54 

68 

79 

81 

82 

72 

63 

50 

35 

59 

45 

37 

38 

53 

54 

64 

73 

78 

80 

72 

61 

52 

34 

58 

46 

37 

46 

ft 

ft 

68* 

76 

84 

82 

71 

62 

47 

42 

61* 

47 

36 

36* 

48 

62* 

45 

40 

45* 

49 

27 

37 

47 

58 

70 

79 

83 

78 

68 

61 

53 

40 

58 

50 

35 

43 

46 

56 

67 

77 

76 

76 

70 

67 

45 

37 

58 

51 

36 

41 

46 

56 

67 

75 

83 

85 

71 

61 

43 

38 

59 

52 

42 

44 

45 

56 

68 

84 

84 

85 

75 

60 

47 

38 

61 

53 

42 

44 

53 

55 

68 

86 

80 

80 

78 

65 

49 

39 

62 

54 

36 

50 

46 

65 

63 

80 

91 

87 

80 

64 

52 

41 

63 

55 

39 

38 

49 

65 

70 

74 

82 

83 

76 

62 

44 

37 

60 

56 

35 

40 

49 

56 

73 

80 

85 

l 

78 

67 

47 

41 

62 

57 

31 

44 

47 

56 

66 

75 

85 

4  J 

70 

58 

46 

44 

59 

58 

39 

35 

40 

55 

71 

79 

82 

81 

74 

63 

51 

36 

59 

59 

31 

39 

49 

58 

70 

78 

79 

83 

74 

58 

43 

44 

59 

60 

35 

34 

38 

60 

66 

79 

81 

82 

76 

66* 

52* 

36* 

59* 

61 

35 

40* 

50* 

58* 

67 

75* 

81* 

79* 

70* 

41 

o 

YP 

45* 

34* 

58* 

62 

31* 

43* 

46* 

57* 

76* 

76* 

82* 

83* 

72* 

64* 

50* 

39* 

60* 

63 

30* 

41* 

54* 

64* 

71 

79* 

84* 

82* 

74 

71 

50* 

32* 

62* 

64 

40* 

38* 

47* 

63* 

72* 

78* 

86* 

80 

72 

61 

50 

36* 

61* 

65 

37 

40 

40 

64 

71 

77 

85 

81 

73 

63 

54 

46 

61 

66 

30 

36 

52 

56 

67 

78 

86 

77 

69 

61 

52 

36 

59 

67 

39 

39 

54 

64 

64 

75 

77 

77 

68 

60 

45 

36 

59 

68 

35 

36 

51 

58 

63 

77 

81 

81 

72 

63 

46 

35 

58 

69 

36 

42 

41 

61 

69 

77 

87 

83 

76 

59 

51 

41 

60 

70 

31 

42 

44 

61 

73 

79 

84 

85 

75 

58 

45 

44 

60 

71 

35 

37 

51 

61 

68 

81 

83 

80 

74 

64 

51 

40 

61 

72 

33 

40 

54 

64 

68 

80 

81 

81 

75 

61 

44 

32 

60 

73 

33 

40 

53 

56 

67 

78 

81 

82 

69 

63 

51 

39* 

60* 

74 

33 

43 

53 

59 

72 

74 

64 

78 

65 

62 

46 

37 

59 

75 

37 

30 

43 

58 

67 

76 

80 

82 

68 

64 

49 

40 

58 
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OFIMTIM  LOCATION  'A*  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  IK  FROM  SUHXAKY  OP  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE 

LSI  TO  UTC:  *06 

:  AFB  OK 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  4201-4701,4810-9110 

ALL  HOURS:  ALL 

TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JlfL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

76 

37 

50 

50 

60 

63 

76 

80 

82 

71 

55 

42 

37 

59 

77 

29 

45 

52 

62 

73 

81 

83 

79 

77 

63 

50 

40 

61 

78 

25 

28 

46 

59 

65 

77 

86 

82 

79 

64 

51 

38 

59 

79 

24 

29 

49 

55 

64 

76 

82 

80 

73 

64 

46 

42 

57 

80 

37 

36 

45 

56 

67 

80 

88 

87 

77 

62 

50 

42 

61 

81 

39 

44 

51 

67 

67 

81 

85 

81 

76 

61 

51 

40 

62 

82 

32 

33 

48 

54 

66 

73 

82 

86 

76 

63 

48 

41 

59 

83 

36 

40 

47 

52 

64 

74 

84 

87 

77 

63 

50 

24 

58 

84 

34 

47 

46 

56 

68 

81 

84 

85 

75 

63 

49 

41 

61 

85 

30 

37 

53 

65 

73 

77 

84 

81 

74 

60 

44 

33 

59 

86 

41 

41 

52 

60 

67 

77 

83 

76 

74 

60 

43 

39 

60 

87 

33 

44 

48 

59 

71 

77 

80 

81 

72 

59 

49 

38 

59 

88 

31 

38 

46 

56 

68 

77 

78 

83 

74 

58 

48 

41 

58 

89 

40 

30 

48 

60 

68 

74 

80 

78 

69 

64 

50 

32 

58 

90 

45 

44 

51 

59 

68 

84 

81 

82 

76 

60 

52 

34 

61 

91 

32 

47 

53 

61 

72 

79 

83 

82 

71 

61 

64* 

MMH 

34.9 

39.9 

48.1 

58.9 

68.1 

77.8 

82.6 

81.7 

73.1 

61.9 

48.2 

38.1 

59.6 

TOTAL  OB3 

1487 

1326 

1437 

1391 

1413 

1420 

1453 

1476 

1414 

1476 

1400 

1423 

17116 

NOTE:  “THE  VALUE  IS  BASED  Oil  A  MONTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


B  -  4  -  IB 
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OPERATING  LOCATION  *A- 
USAPETAC,  ASHEVILLE  DC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LSI  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JAN 


bours 

LST 

ISAM 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

HEAR  HUMBER  OF  HOURS 

LB  0  LB  32 

WITH  TEMPERATURES 
GE  65  GE  80  GE 

DEG  F 

93 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

30.8 

9.809 

927 

3 

522 

0 

0 

0 

927 

03-05 

29.4 

10.028 

927 

5 

556 

0 

Q 

0 

927 

05-08 

28.4 

9.880 

927 

4 

610 

0 

0 

0 

927 

09-11 

34.3 

11.007 

927 

1 

382 

1 

0 

0 

927 

12-14 

41.8 

12.821 

927 

0 

230 

25 

0 

0 

927 

15-17 

43.4 

13.241 

927 

0 

202 

34 

0 

0 

927 

18-20 

36.6 

10.811 

927 

0 

303 

0 

0 

0 

927 

21-23 

33.2 

10.091 

927 

2 

408 

0 

0 

0 

927 

ALL 

BOURS 

34.8 

12.182 

7416 

15 

3213 

60 

0 

0 

7416 

MONTH: 

FEB 

00-02 

35.8 

11.805 

846 

3 

285 

3 

0 

0 

846 

03-05 

33.7 

11.405 

846 

6 

355 

0 

0 

0 

846 

05-08 

32.8 

11.013 

846 

9 

374 

0 

0 

0 

846 

09-11 

38.8 

12.600 

846 

4 

235 

7 

0 

0 

846 

12-14 

45.7 

14.985 

846 

0 

175 

96 

0 

0 

846 

15-17 

48.0 

15.552 

846 

0 

146 

136 

0 

0 

846 

18-20 

42.4 

13.125 

846 

0 

174 

21 

0 

0 

846 

21-23 

38.3 

12.117 

846 

0 

233 

3 

0 

0 

846 

ALL 

BOURS 

39.4 

13.925 

6768 

22 

1977 

266 

0 

0 

6768 

B  -  5  -  I  -  1 


USAFETAC/DS— 92/291  -  Page  311 


OPERATING  LOCATION  'A* 
U8APETAC,  ASHEVILLE  HC 


DRY  BULB  TMPRRATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCB  APB  (V  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LSI 

TO  UTO:  ♦  6 

MONTH: 

MAR 

B30RS 

KEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OP  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEO  F 

TOTAL 

LSI 

DEVIATION 

css 

LB  0 

LB  32 

SB  65 

OE  80  GE 

93 

HOURS 

00-02 

44.6 

10.116 

930 

0 

97 

24 

0 

0 

930 

03-05 

42.3 

10.177 

930 

0 

144 

14 

0 

0 

930 

06-08 

41.6 

10.201 

930 

0 

175 

10 

0 

0 

930 

09-11 

49.2 

11.167 

930 

0 

65 

86 

0 

0 

930 

12-14 

55.7 

12.352 

930 

0 

29 

253 

16 

0 

930 

15-17 

57.7 

12.447 

930 

0 

22 

304 

27 

0 

930 

10-20 

52.4 

10.782 

930 

0 

40 

132 

0 

0 

930 

21-23 

47.8 

10.016 

930 

0 

59 

41 

0 

0 

930 

ALL 

ODORS 

48.9 

12.271 

7440 

0 

631 

864 

43 

0 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

52.4 

8.874 

900 

0 

7 

97 

1 

0 

900 

03-05 

50.1 

8.760 

900 

0 

12 

55 

0 

0 

900 

06-08 

50.9 

8.828 

900 

0 

10 

66 

0 

0 

900 

09-11 

59.3 

9.744 

900 

0 

1 

274 

12 

0 

900 

12-14 

65.3 

10.697 

900 

0 

0 

486 

95 

0 

900 

15-17 

67.0 

10.786 

900 

0 

0 

537 

129 

0 

900 

18-20 

61.5 

9.779 

900 

0 

0 

351 

19 

0 

900 

21-23 

55.7 

9.107 

900 

0 

1 

172 

0 

0 

900 

ALL 

HOURS 

57.8 

11.395 

7200 

0 

31 

2038 

256 

0 

7200 

E  -  5  -  1  -  2 
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operating  location  -a* 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUH4ARY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAY 


HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

vra 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LOT 

DEVIATION 

OB3 

LB  0 

LB  32 

GB  65 

GB  eo 

GE  93 

HOURS 

00-02 

62.5 

7.386 

930 

0 

0 

380 

6 

0 

930 

03-05 

60.6 

7.446 

930 

0 

0 

268 

0 

0 

930 

06-06 

62.1 

7.416 

930 

0 

0 

353 

2 

0 

930 

09-11 

70.1 

7.987 

930 

0 

0 

705 

120 

2 

930 

12-14 

75.3 

8.869 

930 

0 

0 

811 

308 

16 

930 

15-17 

76.8 

8.856 

930 

0 

0 

839 

377 

17 

930 

IN-20 

71.9 

8.187 

930 

0 

0 

745 

171 

4 

930 

21-23 

65.8 

7.284 

930 

0 

0 

549 

22 

0 

930 

ALL 

HOURS 

68.1 

9.867 

7440 

0 

0 

4650 

1006 

39 

7440 

HORTB: 

j\m 

00-02 

70.6 

5.823 

900 

0 

0 

764 

62 

0 

900 

03-05 

68.3 

5.547 

900 

0 

0 

6B8 

11 

0 

900 

06-0* 

70.4 

5.976 

900 

0 

0 

752 

62 

0 

900 

09-11 

79.2 

7.291 

900 

0 

0 

879 

449 

22 

900 

12-14 

84.6 

7.918 

900 

0 

0 

897 

680 

147 

900 

15-17 

85.7 

8.054 

900 

0 

0 

694 

699 

195 

900 

18-20 

81.0 

7.660 

900 

0 

0 

864 

535 

58 

900 

21-23 

74.2 

6.134 

900 

0 

0 

853 

202 

0 

900 

ALL 

HOURS 

76.8 

9.370 

7200 

0 

0 

6611 

2700 

422 

7200 

E  -  5  -  1  -  3 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TH4FBRATURB  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  01  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  ♦  6 

MONTH i 

JUL 

SOURS 

1  HEAR 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DEG  F 

TOTAL 

tar 

1 

DEVIATION 

CBS 

LB  0 

LE  32 

GE  65 

GE  80 

GE  93 

HOURS 

00-02 

75.4 

4.755 

930 

0 

0 

915 

175 

0 

930 

03-05 

72.4 

4.437 

930 

0 

0 

884 

34 

0 

930 

06-08 

74.2 

4.966 

930 

0 

0 

901 

126 

0 

930 

09-11 

83.6 

6.745 

930 

0 

0 

929 

694 

87 

930 

12-14 

89.6 

7.238 

929 

0 

0 

929 

848 

313 

929 

15-17 

91.0 

7.015 

930 

0 

0 

930 

869 

387 

930 

18-20 

86.7 

6.538 

930 

0 

0 

930 

806 

179 

930 

21-23 

79.5 

5.112 

930 

0 

0 

928 

490 

0 

930 

ALL 

SOURS 

81.6 

8.972 

7439 

0 

0 

7346 

4042 

966 

>439 

MONTH: 

AUC 

00-02 

75.9 

5.377 

930 

0 

0 

899 

239 

0 

930 

03-05 

73.0 

4.976 

930 

0 

0 

871 

57 

0 

930 

06-08 

73.7 

5.368 

930 

0 

0 

877 

127 

0 

930 

09-11 

83.1 

7.647 

930 

0 

0 

920 

643 

99 

930 

12-14 

89.7 

8.346 

930 

0 

0 

930 

818 

384 

930 

15-17 

91.2 

8.274 

930 

0 

0 

927 

838 

495 

930 

18-20 

86.2 

7.625 

929 

0 

0 

922 

754 

194 

929 

21-23 

79.6 

6.128 

930 

0 

0 

914 

503 

4 

930 

ALL 

SOURS 

81.5 

9.572 

7439 

0 

0 

7260 

3979 

1176 

7439 

E  -  5  -  1  -  4 
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OHWMTCIW  LOCATION  *A- 
USAPKTAC,  ASHEVILLE  AC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUtWART 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SWION  NWBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTCt  ♦  6  MONTH:  SEP 


HOURS 

LOT 

j  HEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

KBAJI  NUMBER 

IB  0 

OP  HOURS  WITH 

LS  32  CS  65 

TEMPERATURES  DEG  F 

GB  SO  GB  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

67.9 

8.936 

900 

0 

0 

610 

69 

0 

900 

03-05 

65.3 

8.867 

900 

0 

0 

531 

23 

0 

900 

06-00 

65.5 

8.953 

900 

0 

Q 

520 

25 

0 

900 

09-11 

74.4 

10.251 

900 

0 

0 

7  36 

311 

16 

900 

12-14 

80.9 

11.192 

900 

0 

0 

823 

546 

134 

900 

15-17 

82.1 

10.972 

900 

0 

0 

834 

573 

173 

900 

18-20 

76.2 

10.362 

900 

0 

0 

772 

366 

39 

900 

21-23 

70.7 

9.123 

900 

0 

0 

683 

155 

0 

900 

ALL 

HOURS 

72.9 

11.612 

7200 

0 

0 

5507 

2068 

362 

7200 

HOHTH: 

OCT 

00-02 

55.8 

8.459 

930 

0 

1 

153 

0 

0 

930 

03-05 

53.7 

8.670 

930 

0 

9 

92 

0 

0 

930 

06-08 

53.4 

8.734 

930 

0 

15 

91 

0 

0 

930 

09-11 

61.7 

9.162 

930 

0 

6 

357 

20 

0 

930 

12-14 

68.3 

10.298 

930 

0 

5 

620 

128 

0 

930 

15-17 

69.3 

10.533 

930 

0 

3 

644 

170 

2 

930 

18-20 

62.6 

9.215 

930 

0 

3 

389 

30 

0 

930 

21-23 

58.4 

8.769 

930 

0 

3 

236 

1 

0 

930 

ALL 

HOURS 

60.4 

10.931 

7440 

0 

45 

2582 

349 

2 

7440 

E  -  5  -  1  -  5 
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operating  location  *a* 

USAFStAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TBVBRATURB  SUM4ARY 
FRCH  BOUKLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723536  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK 

1ST  TO  UTC:  ♦  6 

PERIOD 

*»TB: 

OF  RECORD:  JAM 

MOV 

82  -  DEC  91 

rams 

LST 

HEAR 

STAMDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  0 

OP  HOURS  WITH 
LS  32  GE  65 

TEMPERATURES  DEG  P 

GE  80  GB  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

43.5 

10.998 

900 

0 

148 

27 

0 

0 

900 

03-05 

42.1 

11.083 

900 

0 

183 

20 

0 

0 

900 

06-08 

41.0 

10.694 

900 

0 

189 

14 

0 

0 

900 

09-11 

47.6 

11.183 

890 

0 

76 

73 

0 

0 

898 

12-14 

54.3 

12.353 

900 

0 

34 

198 

7 

0 

900 

15-17 

54.7 

12.207 

900 

0 

35 

214 

6 

0 

900 

18-20 

48.0 

10.704 

900 

0 

75 

61 

0 

0 

900 

21-23 

45.0 

10.581 

900 

0 

104 

30 

0 

0 

900 

ALL 

HOURS 

47.0 

12.227 

7198 

0 

844 

637 

13 

0 

7198 

MONTH: 

DEC 

00-02 

32.6 

11.464 

901 

10 

392 

0 

0 

0 

901 

03-05 

31.1 

11.442 

900 

10 

450 

0 

0 

0 

900 

06-08 

30.2 

11.730 

921 

13 

511 

0 

0 

0 

921 

09-11 

35.3 

12.590 

921 

6 

306 

3 

0 

0 

921 

12-14 

41.9 

13.910 

921 

0 

196 

20 

0 

0 

921 

15-17 

43.0 

14.013 

921 

0 

182 

29 

0 

0 

921 

18-20 

36.9 

11 .976 

904 

6 

266 

1 

0 

0 

904 

21-23 

34.1 

11.447 

897 

9 

340 

0 

0 

0 

097 

ALL 

HOURS 

35.7 

13.161 

7286 

54 

26(5 

53 

0 

0 

7286 

E  -  5  -  l  -  6 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUKMARY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  ALL 


SOURS 

LST 

WAN 

STARDAKD 

DEVIATION 

TOTAL 

OB S 

MEAN  NUMBER  OP  HOURS  WITH 

LB  0  LB  32  OB  65 

temperatures  deg  f 

GB  80  G B  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

54.1 

18.176 

10924 

16 

1452 

3872 

552 

0 

10924 

03-05 

52.0 

17.787 

10923 

21 

1709 

3423 

125 

0 

10923 

06-08 

52.1 

18.637 

10944 

26 

1684 

3584 

342 

0 

10944 

09-11 

59.9 

20.311 

10942 

11 

1073 

4970 

2249 

226 

10942 

12-14 

66.2 

20.597 

10943 

0 

669 

6086 

344f 

994 

10943 

15-17 

67.6 

20.594 

10944 

0 

590 

6322 

3688 

1269 

10944 

1S-20 

62.0 

20.371 

10926 

6 

861 

5208 

2681 

474 

10926 

21-23 

57.0 

18.782 

10920 

ii 

1148 

4409 

1373 

4 

10920 

ALL 

SOURS 

58.9 

20.258 

87466 

91 

9386 

37874 

14456 

2967 

87466 

E  -  5  -  1  -  7 
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arawamw  location  *a* 

USAFKTAC,  ASHEVILLE  RC 


WET  BULB  TaCPERATUKR  8UM4AKT 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUBER:  723535  STATION  RAMS:  VANCE  AFB  C*  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  JAR 


HOURS 

LST 

|  HEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

CBS 

HEAR  NUMBER 

LE  32 

OF  HOURS 

SB  50 

WITR 

GB  67 

TEMPERATURES 

CB  73  SE 

DEO  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

27.7 

8.874 

927 

663 

10 

0 

0 

0 

927 

03-05 

26.6 

9.180 

927 

696 

6 

0 

0 

0 

927 

06-00 

25.9 

9.203 

927 

719 

6 

0 

0 

0 

927 

09-11 

30.4 

9.585 

927 

507 

18 

0 

0 

0 

927 

12-14 

34.9 

9.838 

927 

338 

44 

0 

0 

0 

927 

15-17 

35.7 

9.960 

927 

309 

59 

0 

0 

0 

927 

18-20 

31.7 

9.126 

927 

477 

20 

0 

0 

0 

927 

21-23 

29.5 

8.875 

926 

591 

15 

0 

0 

0 

926 

ALL 

■OURS 

30.3 

9.937 

7415 

4300 

178 

0 

0 

0 

7415 

MONTH: 

FEB 

00-02 

32.2 

10.862 

846 

397 

47 

0 

0 

0 

846 

03-05 

30.8 

10.701 

846 

462 

32 

0 

0 

0 

846 

06-08 

30.1 

10.472 

846 

498 

22 

0 

0 

0 

846 

09-11 

34.4 

10.917 

846 

321 

48 

0 

0 

0 

846 

12-14 

38.4 

11.400 

845 

233 

140 

0 

0 

0 

645 

15-17 

39.6 

11.537 

846 

212 

190 

0 

0 

0 

846 

18-20 

36.6 

11.031 

846 

264 

95 

0 

0 

0 

846 

21-23 

34.0 

10.827 

846 

327 

53 

0 

0 

0 

846 

ALL 

HOURS 

34.5 

11.461 

6767 

2714 

627 

0 

0 

0 

6767 

E  -  5  -  2  -  1 
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omnnN  location  •** 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUmARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  urcs  ♦  6 

MONTH: 

MAR 

HOURS  I 
1ST  | 

HEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

HEAR  NUMBER  OF  HOURS  WITH 
LE  32  OB  50  SB  67 

TEMPERATURES 

OE  73  OB 

DEG  F 

80 

TOTAL 

BOOKS 

00-02 

40.2 

9.656 

930 

196 

160 

1 

0 

0 

930 

03-05 

!  38.6 

9.922 

930 

259 

137 

0 

0 

0 

930 

06-08 

38.3 

10.008 

930 

266 

134 

0 

0 

0 

930 

OB-11 

43.2 

9.919 

930 

130 

234 

4 

0 

0 

930 

12-14 

46.6 

9.757 

930 

82 

340 

15 

0 

0 

930 

15-17 

47.5 

9.509 

930 

66 

360 

17 

0 

0 

930 

18-20 

45.1 

9.275 

930 

91 

290 

6 

0 

0 

930 

21-23 

42.4 

9.348 

930 

127 

195 

4 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

42.7 

10.232 

7440 

1211 

1870 

47 

0 

0 

7440 

MONTH: 

APR 

00-02 

47.4 

8.645 

900 

33 

357 

8 

0 

0 

900 

03-05  1 

45.8 

8.807 

900 

49 

301 

1 

0 

0 

900 

06-08 

46.5 

8.880 

900 

47 

324 

6 

0 

0 

900 

09-11 

51.7 

9.005 

900 

7 

523 

42 

0 

0 

900 

12-14 

54.5 

8.773 

900 

i 

634 

93 

2 

0 

900 

15-17 

55.0 

8.670 

900 

0 

656 

105 

2 

0 

900 

18-20 

52.7 

8.671 

900 

3 

571 

51 

0 

0 

900 

21-23 

49.4 

8.600 

900 

16 

441 

20 

0 

0 

900 

ALL 

HOURS 

50.4 

9.362 

7200 

156 

3807 

326 

4 

0 

7200 

g  -  5  -  2  -  2 
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operator:  wancm  **• 

USAFSTMC,  ASHEVILLE  IK 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMUtT 
FROM  HOURLY  OBSKFVATIORS 


STATION  HUtBER:  723535  STATION  IIAHE :  VANCE  AFB  OK  PBRIOO  OF  RECORD:  JAM  82  -  DEC  91 


LST  TO  OTCS  ♦  6 

WORTH: 

MAY 

BOORS 

1ST 

HEM 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

CBS 

MEAN  HUMBER  OF  HOURS  WITH 
LB  32  GE  50  GE  67 

TEMPERATURES 
GE  73  GE 

DEO  P 

80 

TOTEM, 

HOURS 

00-02 

57.8 

7.199 

930 

0 

788 

99 

5 

0 

930 

03-05 

56.7 

7.450 

930 

0 

760 

82 

2 

0 

930 

06-08 

57.7 

7.196 

930 

0 

802 

100 

5 

0 

930 

09-11 

61.9 

6.748 

930 

0 

886 

258 

53 

0 

930 

12-14 

63.9 

6.585 

930 

0 

906 

370 

81 

2 

930 

15-17 

64.3 

6.419 

929 

0 

906 

369 

82 

3 

929 

18-20 

62.5 

6.524 

930 

0 

898 

267 

51 

1 

930 

21-23 

59.8 

6.760 

930 

p 

852 

146 

9 

0 

930 

ALL 

HOURS 

60.6 

7.427 

7439 

0 

6798 

1691 

288 

6 

7439 

WORTH:  JUH 


00-02 

65.1 

5.490 

900 

0 

892 

398 

52 

0 

900 

03-05 

63.9 

5.458 

900 

0 

885 

316 

22 

0 

900 

06-08 

65.2 

5.362 

900 

0 

890 

398 

53 

0 

900 

09-11 

68.9 

5.195 

900 

0 

900 

644 

250 

0 

900 

12-14 

70.3 

5.145 

900 

0 

900 

693 

351 

3 

900 

15-17 

70.4 

4.911 

899 

0 

899 

709 

335 

7 

899 

18-20 

68.6 

4.961 

900 

0 

900 

634 

204 

2 

900 

21-23 

66.6 

5.166 

900 

0 

900 

514 

98 

0 

900 

ALL 

SOURS 

67.4 

5.712 

7199 

0 

7166 

4306 

1365 

12 

7199 

B  -  5  -  2  -  3 


USAFBTAC/DS — 92/291  -  Paget  320 


operating  location  *a* 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOMS 


STATICS  HUMBER:  723535  STATION  MAMS:  VAHCS  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAM  82  -  DEC  91 


LOT  TO  UPC:  ♦  6 

MOIfTf!: 

JUL 

SOURS 

LST 

ISAM 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

HEAR  HUMBER  OF  HOURS 
LB  32  GB  50 

WITH 

GE  67 

TEMPERATURES 

GB  73  GE 

DEG  P 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

67.6 

3.551 

930 

0 

930 

651 

30 

0 

930 

03-05 

66.4 

3.665 

930 

0 

930 

531 

21 

0 

930 

06-08 

67.7 

3.671 

930 

0 

929 

629 

55 

0 

930 

09-11 

71.3 

3.372 

930 

0 

930 

827 

375 

0 

930 

12-14 

72.6 

3.264 

929 

0 

929 

875 

543 

8 

929 

15-17 

72.4 

3.079 

930 

0 

930 

892 

508 

7 

930 

18-20 

70.9 

3.197 

930 

0 

930 

842 

292 

0 

930 

21-23 

69.0 

3.462 

930 

0 

930 

731 

104 

0 

930 

ALL 

HOURS 

69.7 

4.106 

7439 

0 

7438 

5978 

1928 

15 

7439 

MONTH:  AUG 


00-02 

67.6 

4.318 

930 

0 

930 

646 

64 

0 

930 

03-05 

66.4 

4.473 

930 

0 

924 

549 

16 

0 

930 

06-08 

67.1 

4.497 

930 

0 

929 

596 

58 

0 

930 

09-11 

71.1 

4.440 

930 

0 

930 

795 

426 

3 

930 

12-14 

72.7 

4.372 

930 

0 

930 

832 

586 

18 

930 

15-17 

72.5 

4.390 

930 

0 

930 

830 

561 

n 

930 

18-20 

70.6 

4.514 

929 

0 

929 

784 

366 

2 

929 

21-23 

68.8 

4.453 

930 

0 

930 

693 

154 

0 

930 

ALL 

HOURS 

69.6 

4.948 

7439 

0 

7432 

5725 

2231 

34 

7439 

B  -  5  -  2  -  4 
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operating  location  -a* 

U3AFSXAC,  ASHEVILLE  RC 


WET  BULB  TH<PERATUK8  SUHKAKT 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PBRICO  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

SEP 

HOURS  1 
L8T  | 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

CBS 

MEAN  NUMBER  OP  HOURS  WITH  TEMPERATURES 
LB  32  GS  50  GB  67  GE  73  GE 

DEC  F 

80 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

60.5 

8.114 

900 

0 

781 

286 

5 

0 

900 

03-05 

59.2 

8.397 

900 

0 

765 

230 

0 

0 

900 

06-08 

59.7 

8.536 

900 

1 

762 

252 

2 

0 

900 

09-11 

64.1 

8.267 

900 

0 

836 

413 

146 

0 

900 

12-14 

66.1 

8.019 

300 

0 

854 

508 

240 

3 

900 

15-17 

66.0 

7.548 

900 

0 

862 

507 

195 

0 

900 

18-20 

63.7 

7.582 

900 

0 

849 

389 

73 

0 

900 

21-23 

61.7 

7.879 

900 

0 

820 

293 

24 

0 

900 

ALL 

■OURS 

62.6 

8.430 

7200 

1 

6529 

2878 

685 

3 

7200 

MONTH: 

:  OCT 

00-02 

50.3 

8.563 

930 

16 

493 

20 

0 

0 

930 

03-05 

48.9 

8.835 

930 

24 

446 

20 

0 

0 

930 

06-08 

48.8 

8.882 

930 

27 

437 

13 

0 

0 

930 

09-11 

53.9 

8.296 

930 

9 

627 

42 

0 

0 

930 

12-14 

56.8 

8.216 

930 

6 

745 

107 

9 

0 

930 

15-17 

57.0 

8.210 

930 

6 

746 

116 

10 

0 

930 

18-20 

54.0 

8.250 

930 

7 

623 

44 

1 

0 

930 

21-23 

51.8 

8.568 

930 

14 

547 

27 

0 

0 

930 

ALL 

■OURS 

52.7 

9.003 

7440 

109 

4664 

389 

20 

0 

7440 

B  -  5  -  2  -  5 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NO 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  NUMBER: 

723S35  STATION  HAKE:  VANCE  AFB  OK 

LOT  TO  UTC:  +  6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  JAN  82 
NOV 

-  DEC 

91 

HOURS 

LST 

HEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER  OP  HOURS  WITH  TEMPERATURES 
LB  32  GB  50  GB  67  GE  73  GB 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

39.3 

10.405 

900 

243 

153 

3 

0 

0 

900 

03-05 

38.3 

10.573 

900 

288 

142 

2 

0 

0 

900 

06-08 

37.5 

10.357 

900 

320 

125 

1 

0 

0 

900 

09-11 

41.9 

9.931 

898 

159 

196 

4 

0 

0 

898 

12-14 

45.6 

9.751 

900 

86 

321 

6 

0 

0 

900 

15-17 

45.7 

9.760 

900 

78 

316 

9 

0 

0 

900 

18-20 

42.0 

9.541 

900 

142 

194 

2 

0 

0 

900 

21-23 

40.1 

9.769 

900 

213 

155 

0 

0 

0 

900 

ALL 

HOURS 

41.3 

10.441 

7198 

1529 

1602 

27 

0 

0 

7198 

MONTH: 

DEC 

00-02 

29.5 

10.689 

901 

529 

22 

0 

0 

0 

901 

03-05 

28.3 

10.794 

900 

583 

18 

0 

0 

0 

900 

06-08 

27.7 

11.238 

921 

631 

18 

0 

0 

0 

921 

09-11 

31.6 

11.377 

921 

447 

26 

0 

0 

0 

921 

12-14 

35.6 

11.438 

921 

302 

51 

C 

0 

0 

921 

15-17 

36.4 

11.423 

921 

284 

69 

1 

0 

0 

921 

IB-20 

32.6 

10.729 

904 

388 

27 

0 

0 

0 

904 

21-23 

30.6 

10.489 

897 

462 

15 

0 

0 

0 

897 

ALL 

HOURS 

31.6 

11.418 

7286 

3626 

246 

1 

0 

0 

7286 

E  -  5  -  2  -  6 
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operating  location  *a* 

USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


WET  BULB  TBCERATUKE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  IDJHBKH:  723535  STATION  NAME:  VARCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

:  ALL 

HOURS 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

CBS 

HKAH  (TIMBER  OP  HOURS  WITH 

LB  32  GE  50  GE  67 

TEMPERATURES 

GB  73  GE 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

48.9 

16.556 

10924 

2077 

5563 

2112 

156 

0 

10924 

03-05 

47.6 

16.640 

10923 

2361 

5346 

1731 

61 

0 

10923 

06-08 

47.8 

17.273 

10944 

2509 

5378 

1995 

173 

0 

10944 

09-11 

52.1 

17.091 

10942 

1580 

6154 

3029 

1250 

3 

10942 

12-14 

54.9 

16.168 

10942 

1048 

6794 

3499 

1812 

34 

10942 

15-17 

55.3 

15.797 

10942 

955 

6943 

3555 

1693 

28 

10942 

10-20 

52.7 

16.322 

10926 

1372 

6326 

3019 

987 

5 

10926 

21-23 

50.5 

16.410 

10919 

1750 

5853 

2428 

389 

0 

10919 

ALL 

HOURS 

51.2 

16.777 

87462 

13652 

48357 

21368 

6521 

70 

87462 

8  -  5  -  2  -  7 
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OPERATING  LOCATION  *A" 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH: 

JAN 

HOURS 

1ST 

l  18X11 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OB3 

MEAN  NUMBER 

LK  27 

OP  HOURS  WITH 

6E  37  LB  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

21.1 

10.616 

927 

676 

41 

927 

0 

927 

03-05 

20.4 

10.959 

927 

691 

45 

927 

0 

927 

06-08 

20.0 

11.092 

927 

705 

?9 

927 

0 

927 

09-11 

22.9 

11.338 

927 

586 

64 

924 

0 

927 

12-14 

23.8 

11.238 

927 

543 

84 

924 

0 

927 

15-17 

23.9 

11.377 

927 

564 

89 

924 

0 

927 

18-20 

22.9 

11.011 

927 

610 

78 

925 

0 

927 

21-23 

22.2 

10.692 

926 

638 

54 

924 

0 

926 

ALL 

SOURS 

22.2 

11.148 

7415 

5013 

494 

7402 

0 

7415 

MONTH: 

FEB 

00*02 

26.0 

12.689 

846 

457 

157 

845 

0 

845 

03-05 

25.1 

12.641 

846 

474 

130 

846 

0 

845 

06-08 

24.7 

12.359 

846 

474 

121 

846 

0 

845 

09-11 

27.4 

12.407 

846 

375 

188 

843 

0 

845 

12-14 

28.5 

12.303 

845 

351 

210 

840 

0 

845 

15-17 

28.4 

12.521 

846 

372 

206 

839 

0 

845 

18-20 

28.0 

12.765 

846 

377 

191 

840 

0 

845 

21-23 

26.9 

12.621 

846 

410 

168 

841 

0 

845 

ALL 

SOURS 

26.9 

12.626 

6767 

3290 

1371 

67  40 

0 

6767 

E  -  5  -  3  -  1 
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OPERATIHG  LOCATION  "A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  2VC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK  PERI 00  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  +  6 

MONTH: 

MAR 

HOURS 

STANDARD 

TOTAL 

KEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DBG  F 

TOTAL 

LST 

|  KEM 

DEVIATION 

OBS 

LB  27 

GE  37 

LB  55 

CE  65 

HOURS 

00-02 

34.4 

11.679 

930 

244 

377 

895 

1 

930 

03-05 

33.4 

11.827 

930 

278 

339 

888 

0 

930 

06-08 

33.4 

11.891 

930 

271 

337 

887 

0 

930 

09-11 

35.9 

12.037 

930 

196 

436 

864 

4 

930 

12-14 

36.4 

12.129 

930 

194 

448 

866 

9 

930 

15-17 

36.3 

12.090 

930 

214 

437 

863 

5 

930 

18-20 

36.5 

11 .885 

930 

197 

468 

874 

3 

930 

21-23 

35.7 

11.625 

930 

207 

426 

889 

1 

930 

ALL 

HOURS 

35.3 

11.970 

7440 

1801 

3268 

7026 

23 

7440 

MONTH:  APR 


00-02 

42.0 

10.728 

900 

81 

595 

787 

9 

900 

03-05 

41.1 

10.788 

900 

87 

556 

798 

7 

900 

06-08 

41.8 

10.904 

900 

89 

583 

790 

11 

900 

09-11 

44.4 

11.641 

900 

71 

674 

726 

28 

900 

12-14 

44.8 

11.732 

900 

75 

670 

712 

30 

900 

15-17 

44.4 

11.813 

900 

72 

654 

715 

33 

900 

18*20 

44.4 

11.407 

900 

68 

672 

729 

30 

900 

21-23 

43.1 

10.789 

900 

73 

639 

772 

14 

900 

ALL 

SOURS 

43.2 

11.336 

7200 

616 

5043 

6029 

162 

7200 

E  -  5  -  3  -  2 
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OPERATING  LOCATION  “A” 
USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POINT  IJMPKRATURE  SUMMARY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NIXBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LOT  TO  UTC:  +  6 

MOUTH: 

MAY 

SOURS  1 
LST  | 

MEAN 

STANDARD 

OBVIATION 

TOTAL 

OBS 

KEAN  NUMBER 
LE  27 

OP  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  P 
OE  37  LB  55  CE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

54.3 

8.395 

930 

0 

915 

458 

97 

930 

03-05 

53.6 

8.664 

930 

0 

902 

495 

88 

930 

06-08 

54.5 

8.367 

930 

0 

909 

469 

106 

930 

09-11 

56.3 

8.495 

930 

0 

917 

377 

163 

930 

12-14 

56.5 

8.606 

930 

0 

921 

380 

168 

930 

15-17 

56.2 

8.737 

929 

0 

911 

390 

153 

929 

18-20 

56.3 

8.389 

930 

0 

920 

393 

145 

930 

21-23 

55.5 

8.201 

930 

0 

922 

419 

124 

930 

ALL 

SOURS 

55.4 

8.568 

7439 

0 

7317 

3381 

1044 

7439 

MONTH: 

JUH 

00-02 

61.7 

6.716 

900 

0 

895 

145 

357 

900 

03-05 

61.1 

6.582 

900 

0 

894 

142 

314 

900 

06—08 

C2.2 

6.406 

900 

0 

895 

116 

376 

900 

09-11 

63.4 

6.697 

900 

0 

897 

115 

481 

900 

12-14 

62.9 

6.934 

900 

0 

897 

136 

444 

900 

15-17 

62.2 

6.922 

899 

0 

896 

145 

392 

900 

18-20 

61.8 

6.807 

900 

0 

097 

151 

350 

900 

21-23 

62.2 

6.611 

900 

0 

897 

135 

381 

900 

ALL 

HOURS 

62.2 

6.783 

7199 

0 

7168 

1085 

3095 

7199 

E  -  5  -  3  -  3 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFEXK,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POIlfT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DFC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  JUL 


BOURS 

MEM 

STA2VDAFD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES  DBG  P 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

DBS 

LB  27 

GS  37 

LB  55 

GB  65 

SOURS 

00-02 

63.3 

4.600 

930 

0 

930 

72 

420 

930 

03-05 

63.0 

4.459 

930 

0 

930 

67 

388 

930 

06-08 

64.1 

4.219 

930 

0 

930 

49 

483 

930 

09-11 

65.2 

4.344 

930 

0 

930 

37 

603 

930 

12-14 

64.2 

4.930 

929 

0 

929 

61 

516 

929 

15-17 

63.1 

5.083 

930 

0 

930 

82 

418 

930 

18-20 

62.6 

5.287 

930 

0 

930 

99 

406 

930 

21-23 

63.3 

5.043 

930 

0 

930 

07 

462 

930 

ALL 

HOURS 

63.6 

4.864 

7439 

0 

7439 

554 

3696 

7439 

MOOTS: 

AUG 

00-02 

63.0 

5.655 

930 

0 

930 

101 

434 

930 

03-05 

62.6 

5.624 

930 

0 

930 

113 

412 

930 

06-08 

63.3 

5.446 

930 

0 

930 

90 

469 

930 

09-11 

65.1 

5.441 

930 

0 

930 

62 

592 

930 

12-14 

64.4 

5.951 

930 

0 

930 

77 

515 

930 

15-17 

63.0 

6.257 

930 

0 

930 

118 

418 

930 

18-20 

62.5 

6.592 

929 

0 

929 

136 

394 

930 

21-23 

62.8 

6.146 

930 

0 

930 

118 

434 

930 

ALL 

HOURS 

63.3 

6.005 

7439 

0 

7439 

815 

3668 

7439 

B  -  5  -  3  -  4 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USA7ETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEV  POINT  TEMPERATURE  SU>*!ARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTC:  *  6  WONTO:  SEP 


HOURS 

LOT 

|  MEAN 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

KEAN  NUMBER 

LE  27 

OP  BOORS 

CB  37 

WITH 

LB  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

GB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

55.3 

9.901 

900 

0 

863 

in 

103 

900 

03-05 

54.8 

9.862 

900 

6 

858 

436 

174 

o 

o 

vA 

06-08 

55.5 

10.045 

900 

9 

863 

417 

205 

900 

09-11 

57.6 

10.152 

900 

6 

868 

341 

286 

900 

12-14 

57.1 

10.480 

900 

9 

863 

352 

277 

900 

15-17 

55.9 

10.299 

900 

n 

855 

390 

204 

900 

18-20 

55.4 

10.021 

900 

6 

855 

408 

183 

900 

21-23 

55.4 

9.926 

900 

3 

862 

411 

177 

900 

ALL 

HOURS 

55.9 

10.154 

7200 

SO 

6887 

1366 

1669 

7  200 

MONTH: 

OCT 

00-02 

44.8 

10.938 

930 

58 

699 

755 

18 

930 

03-05 

44.0 

10.966 

930 

67 

676 

777 

21 

930 

06-08 

44.2 

11.066 

930 

69 

676 

765 

16 

930 

09-n 

46.9 

10.937 

930 

32 

753 

689 

22 

930 

12-14 

47.3 

11.404 

930 

45 

734 

664 

34 

930 

15-17 

46.6 

11.602 

930 

56 

721 

678 

40 

930 

18-20 

46.1 

11.315 

930 

54 

731 

702 

21 

930 

21-23 

45.5 

11.234 

930 

52 

717 

730 

25 

930 

ALL 

HOURS 

45.7 

11.260 

7440 

433 

5705 

5760 

197 

7440 

E  -  5  -  3  -  5 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  BOURLI  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC 
NOV 

9! 

BOORS  1 
LOT  1 

HEAR 

STANDARD 

DEVIATION 

TOTAL 

OBS 

KEAN  NUMBER 

LB  27 

OF  HOURS  WITH 
<S  37  LB  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

G B  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

33.5 

12.309 

900 

306 

330 

846 

5 

900 

03-05 

32.9 

12.352 

900 

332 

304 

849 

2 

900 

06-08 

32.2 

12.186 

900 

341 

293 

860 

1 

900 

09-11 

34.8 

11.856 

898 

253 

365 

856 

7 

898 

12-14 

35.5 

11.905 

900 

233 

405 

859 

8 

900 

15-17 

35.1 

12.268 

900 

253 

395 

860 

9 

900 

18-20 

34.3 

11.739 

900 

260 

373 

967 

5 

900 

21-23 

33.5 

11.780 

900 

294 

334 

861 

0 

900 

ALL 

■OURS 

34.0 

.2.125 

7198 

2272 

2799 

6858 

37 

7198 

MONTH: 

DEC 

00-02  1 

23.3 

12.423 

901 

566 

111 

899 

0 

921 

03-05 

22.5 

12.521 

900 

605 

105 

896 

0 

921 

06-00 

22.2 

13.067 

921 

625 

no 

912 

0 

921 

09-11 

24.9 

13.009 

921 

497 

136 

912 

0 

921 

12-14 

26.2 

12.524 

921 

454 

172 

912 

1 

921 

15-17 

26.5 

12.647 

921 

445 

184 

913 

1 

921 

18-20 

25.2 

12.391 

904 

486 

146 

903 

0 

921 

21-23 

24.0 

12.143 

897 

522 

120 

897 

0 

921 

ALL 

BOORS 

24.4 

12.699 

7286 

4200 

1084 

7244 

2 

7286 

B  -  S  -  3  -  6 
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♦ 

I 


OPERATING  LOCATION  "A* 

USAPETAC,  ASHEVILLE  NC 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTC:  »  6  MONTH:  ALL 


BOOHS 

L8T 

|  WAN 

STANDARD 

OBVIATION 

TOTAL 

OBS 

MBAlf  HUMBER 

LB  27 

OF  HOURS  WITH 

GE  37  LE  55 

TEMPERATURES 

CE  65 

DEG  F  TOTAL 

HOURS 

00-02 

43.7 

18.203 

10924 

2388 

6843 

7141 

1524 

10924 

03-05 

43.0 

18.354 

10923 

2540 

6669 

7234 

1406 

10923 

06-08 

43.3 

18.837 

10944 

2583 

6686 

7128 

1667 

10944 

09-11 

45.5 

18.468 

10942 

2016 

7156 

6746 

2186 

1Q942 

12-14 

45.7 

17.943 

10942 

1904 

7263 

6783 

2002 

10942 

15-17 

45.2 

17.659 

10942 

1987 

7208 

6917 

1673 

10942 

18-20 

44.8 

17.678 

10926 

2058 

7190 

7027 

1537 

10926 

21-23 

44.3 

17.979 

10919 

2199 

6999 

7084 

1618 

10919 

ALL 

HOURS 

44.5 

18.169 

87462 

17675 

56014 

56060 

13613 

87462 

DEW  POINT  TEMPERATURE  SUWWRY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  EC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION  (IAMB: 

LST  TO  IflPC:  ♦ 

VfcKCB  AFB 

6 

OR 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  JAN 

JAM  82  -  DEC  91 

HOURS 

LOT 

j  10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  HUN 
30%  40%  50%  60% 

OH  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OSS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.0 

94.6 

86.7 

66.9 

42.5 

20.8 

6.5 

66.2 

927 

03-05 

100.0 

99.9 

99.2 

96.3 

89.2 

73.4 

45.0 

23.7 

8.3 

68.0 

927 

06-08 

100.0 

100.0 

99.6 

97.3 

90.4 

75.3 

49.1 

26.6 

8.4 

69.3 

927 

09-11 

100.0 

100.0 

97.5 

91.3 

78.2 

58.0 

36.5 

18.1 

4.2 

63.0 

927 

12-14 

100.0 

97.5 

87.2 

69.3 

47.4 

30.6 

17.6 

10.0 

2.3 

50.5 

927 

15-17 

100.0 

96.1 

83.4 

61.7 

42.7 

26.5 

15.6 

8.1 

2.3 

48.0 

927 

18-20 

100.0 

99.5 

95.4 

83.5 

66.6 

45.2 

25.8 

12.7 

3.5 

57.9 

927 

21-23 

100.0 

100.0 

97.7 

92.7 

79.3 

59.6 

35.0 

17.4 

5.6 

63.3 

926 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.1 

94.9 

85.8 

72.6 

54.4 

33.4 

17.2 

5.1 

60.0 

7415 

MONTH:  FEB 

00-02 

100.0 

100.0 

99.6 

96.6 

88.2 

67.7 

45.5 

23.4 

7.3 

67.3 

846 

03-05 

100.0 

100.0 

99.6 

97.6 

93.4 

76.1 

49.8 

25.9 

10.3 

70.0 

846 

06-08 

100.0 

100.0 

99.9 

98.3 

95.3 

80.3 

55.7 

26.4 

9.9 

71.3 

846 

09-11 

100.0 

100.0 

98.5 

93.3 

78.5 

59.1 

37.6 

20.7 

8.4 

64.2 

946 

12-14 

100.0 

98.7 

89.1 

70.2 

50.4 

36.8 

26.9 

15.6 

5.6 

53.9 

845 

15-17 

100.0 

96.8 

80.4 

62.6 

45.0 

31.7 

22.2 

12.6 

3.0 

49.9 

846 

18-20 

100.0 

99.6 

94.8 

82.5 

64.3 

44.9 

30.4 

15.5 

5.0 

58.2 

846 

21-23 

100.0 

99.6 

99.2 

92.3 

79.3 

56.6 

39.0 

21.6 

5.7 

63.9 

846 

ALL 

SOUKS 

100.0 

99.3 

95.1 

86.7 

74.3 

56.7 

38.4 

20.2 

6.9 

62.3 

6767 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFKTAC,  ASHEVILLE  NC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATIC* 
LST  TO 

NAME: 

UTC:  ♦ 

VANCE  AFB 

6 

OK 

PERI 00  OP  RECORD: 

MONTH:  MAR 

JAN  82  -  DEC  91 

HOURS 

LST 

|  10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR 
30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

KEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.9 

97.1 

87.5 

69.5 

48.4 

25.7 

5.3 

67.8 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

91.7 

78.4 

54.1 

30.4 

9.4 

70.7 

930 

OS- OB 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

94.1 

SO. 5 

58.4 

34.7 

10.5 

72.3 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

98.8 

88.9 

71.3 

51.0 

35.5 

21.4 

6.1 

61.8 

930 

12-14 

100.0 

98.4 

87.8 

65.9 

47.6 

32.4 

21.7 

11.3 

2.3 

51.2 

930 

15-17 

100.0 

96.6 

80.5 

59.0 

40.9 

27.4 

18.1 

10.1 

1.8 

48.1 

930 

18-20 

100.0 

99.6 

94.3 

79.7 

62.2 

41.5 

28.2 

14.3 

3.5 

56.7 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.1 

92.5 

77.6 

60.1 

39.6 

21.2 

4.5 

64.1 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.3 

95.0 

85.3 

71.6 

55.1 

38.0 

21.1 

5.4 

61 .6 

7440 

MOUTH:  APR 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

97.3 

90.3 

72.6 

48.2 

26.9 

7.2 

68.7 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

99.8 

98.6 

93.7 

81.7 

57.8 

31.1 

10.8 

71.7 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

98.4 

93.0 

79.2 

60.2 

32.0 

10.9 

71.8 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

98.7 

87.7 

69.0 

46.4 

29.3 

16.4 

5.7 

59.7 

900 

12-14 

100.0 

99.6 

89.6 

68.3 

44.0 

29.4 

16.3 

8.2 

3.3 

50.2 

900 

15-17 

100.0 

99.1 

84.2 

58.2 

37.2 

25.6 

12.6 

6.6 

2.7 

47.0 

900 

18-20 

100.0 

99.7 

96.1 

81.2 

58.2 

38.0 

23.3 

10.9 

3.6 

55.6 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

99.4 

95.1 

82.1 

56.7 

37.2 

20.6 

6.1 

64.1 

900 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.8 

95.9 

85.6 

70.9 

53.7 

35.6 

19.1 

6.3 

61.1 

7200 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
UBAFKTAC,  ASHEVILLE  AC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

723535 

STATION 

LST  TO 

HAKE: 

UTC:  ♦ 

VANCE  APB 
6 

OR 

PERIOD  OP  RECORD: 

MONTH:  MAY 

JAR  82  -  DEC  91 

HOURS  | 

lst  1 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  TBAH 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  0B3 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

99.6 

97.3 

89.9 

71.8 

43.9 

11.9 

75.6 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

98.5 

94.2 

79.6 

52.9 

15.8 

78.4 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

98.3 

91.3 

75.4 

47.1 

13.3 

76.9 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

99.1 

95.8 

80.5 

59.6 

34.9 

15.5 

4.0 

63.5 

930 

12-14 

100.0 

99.5 

97.0 

Sl.l 

59.9 

36.5 

16.8 

5.9 

2.2 

54.3 

930 

15-17 

100.0 

99.5 

93.1 

75.0 

53.1 

29.4 

13.2 

5.6 

1.6 

51.5 

929 

18-20 

100.0 

100.0 

98.4 

89.9 

72.6 

51.1 

29.1 

12.6 

3.4 

60.1 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

92.5 

78.8 

57.1 

29.4 

7.2 

70.8 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.9 

98.4 

92.5 

81.6 

66.3 

47.3 

26.6 

7.4 

66.4 

7439 

MONTH:  JUlf 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

97.9 

89.2 

67.2 

36.9 

9.6 

74.4 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

98.9 

95.2 

80.0 

51.1 

15.8 

78.4 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

98.2 

91.7 

72.8 

42.8 

13.8 

76.2 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

99.0 

92.9 

76.4 

50.7 

25.7 

10.0 

2.1 

60.2 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

95.3 

75.8 

48.2 

21.3 

10.4 

4.1 

1.2 

50.1 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

92.1 

67.9 

36.9 

19.0 

9.1 

4.4 

1.2 

47.6 

899 

18-20 

100.0 

100.0 

97.4 

82.3 

58.1 

32.9 

17.6 

8.2 

2.7 

54.-. 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

99.9 

98.2 

90.7 

73.0 

45.1 

18.6 

4.4 

67.5 

900 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

98.0 

89.3 

75.7 

59.1 

41.0 

22.0 

6.3 

63.6 

7199 

4 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATION 
LST  TO 

NAME: 

UTC:  ♦ 

VANCE  AFB 
6 

OK 

PERIOD  OF  RECORD : 

MOUTH:  JUL 

JAN  82  -  DEC  91 

BOOT'S 

LBT 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 
30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.9 

99.0 

92.5 

75.1 

42.9 

14.3 

1.8 

67.2 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.8 

90.6 

64.9 

26.3 

5.1 

73.0 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97  .7 

86.6 

58.6 

23.0 

4.2 

71.7 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

98.8 

B8.8 

68.7 

36.8 

14.9 

4.3 

.4 

55.7 

930 

12-14 

100.0 

99.5 

89.1 

64.0 

33.4 

12.8 

5.4 

1.3 

45.0 

929 

15-17 

100.0 

98.8 

83.7 

50.9 

22.2 

9.9 

4.2 

1.3 

.1 

41.7 

930 

18-20 

100.0 

99.8 

90.6 

67.0 

39.1 

17.7 

6.5 

1.7 

46.7 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.4 

93.1 

76.3 

50.1 

21.8 

5.5 

.3 

59.1 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.8 

95.2 

82.8 

66.1 

47.5 

27.4 

9.7 

1.5 

57.5 

7439 

MOUTH:  AUG 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

98.5 

90.5 

67.7 

36.9 

13.5 

2.0 

65.6 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

96.8 

84.5 

56.2 

22.4 

5.4 

71.0 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.6 

85.6 

55.9 

23.1 

4.5 

71.0 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

99.2 

89.2 

66.0 

38.5 

18.5 

7.4 

1.0 

56.5 

930 

12-14 

100.0 

99.8 

88.5 

59.5 

31.9 

18.2 

8.0 

1.8 

1.0 

45.5 

930 

15-17 

100.0 

99.0 

80.2 

46.0 

23.9 

12.8 

4.9 

1.3 

.2 

41.4 

930 

18-20 

100.0 

99.8 

91.2 

64.4 

39.3 

22.4 

9.1 

2.7 

.3 

47.4 

929 

21-21 

100.0 

100.0 

99.2 

93.3 

69.8 

44.5 

22.3 

7.6 

1.1 

58.4 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.8 

94.8 

81.3 

64.4 

46.8 

26.5 

10.0 

1.9 

57.1 

7439 
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OPERATING  LOCATION  N»* 
USAFBXAC,  ASHEVILLE  PC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVB  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATIC*  NAME: 

LST  TO  UTC:  ♦ 

VANCE  ARB 

6 

OK 

PERIOD  OF  RECORD: 

norm:  SEP 

JAN  82  -  DEC  91 

BOORS 

LSI 

l  109 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 
30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.2 

97.6 

82.9 

65.2 

44.6 

16.8 

5.2 

65.6 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

92.4 

75.2 

54.4 

25.2 

7.1 

69.8 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

93.7 

78.8 

57.3 

29.1 

7.9 

71.1 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

98.8 

86.8 

66.7 

45.4 

25.2 

9.8 

2.3 

58.0 

900 

12-14 

100.0 

99.3 

85.9 

59.6 

41.2 

21.6 

10.4 

4.3 

1.7 

47.0 

900 

15-17 

100.0 

98.1 

76.4 

52.2 

32.9 

18.1 

6.9 

3.6 

1.7 

43.7 

900 

10-20 

100.0 

99.3 

91.2 

69.6 

51.2 

33.0 

16.4 

6.6 

2.7 

51.5 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

98.1 

90.0 

72.2 

52.0 

32.9 

lo.9 

3.7 

60.5 

900 

MX 

HOURS 

100.0 

99.6 

93.7 

81.9 

66.7 

48.7 

31.3 

13.3 

4.0 

58.4 

7200 

MOfTTH:  OCT 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

97.3 

85.4 

69.4 

46.3 

27.1 

10.6 

67.9 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

99.7 

98.5 

91.5 

76.2 

54.3 

32.2 

12.9 

70.8 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

99.8 

98.5 

93.9 

79.0 

57.5 

36.5 

13.2 

72.1 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

98.5 

86.6 

68.6 

49.5 

34.3 

18.2 

7.2 

60.7 

930 

12-1* 

100.0 

99.4 

86.9 

63.9 

*5.9 

29.8 

18.9 

9.8 

3.5 

50.3 

930 

15-17 

100.0 

98.4 

81.0 

57.6 

40.1 

26.3 

17.7 

8.7 

2.4 

47.8 

930 

18-20 

100.0 

99.9 

95.8 

81.5 

61.1 

42.8 

28.9 

16.3 

5.3 

57.5 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.2 

92.0 

78.5 

58.5 

39.4 

22.6 

8.2 

64.0 

930 

MX 

SOURS 

100.0 

99.7 

95.1 

84.5 

70.6 

53.9 

37.2 

21.4 

7.9 

61.4 

7440 
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ORRU1R  LOCATION  'A* 
UEAFETAC,  ASHEVILLE  AC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

723535 

STATIC*! 

LST  TO 

HAMS: 

UTC:  ♦ 

VANCE  APB  OK 

6 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  NOV 

JAN  82  -  DEC  91 

HOURS 

LST 

|  10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

95.8 

86.9 

71.4 

47.9 

25.9 

10.6 

68.3 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

99.8 

97.4 

89.8 

74.6 

54.0 

29.4 

11.0 

70.2 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

98.7 

91.0 

74.6 

57.1 

30.2 

10.4 

70.9 

900 

09-11 

100.0 

99.7 

98.1 

90.5 

73.8 

56.9 

36.4 

20.2 

6.3 

62.7 

898 

12-14 

100.0 

98.9 

88.0 

68.4 

50.7 

32.9 

20.3 

11.3 

4.6 

52.0 

900 

15-17 

100.0 

97.9 

84.2 

66.2 

46.7 

31.7 

20.7 

10.6 

3.7 

50.7 

900 

10-20 

100.0 

99.9 

96.4 

85.4 

73.1 

51.9 

32.2 

16.0 

5.1 

60.6 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

98.4 

91.6 

81.1 

64.4 

39.8 

21.2 

7.7 

65.0 

900 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.5 

95.6 

86.8 

74.1 

57.3 

38.6 

20.6 

7.4 

62.5 

7198 

MONTH:  DEC 

00-02 

100.0 

99.9 

99.7 

97.3 

87.6 

69.5 

47.8 

25.0 

7.7 

68.0 

901 

03-05 

100.0 

100.0 

99.3 

98.0 

91.1 

73.7 

49.9 

25.6 

9.7 

69.4 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

99.9 

99.0 

94.4 

78.3 

54.3 

25.6 

11.7 

70.9 

921 

09-11 

100.0 

100.0 

99.1 

94.6 

81.0 

64.5 

41.3 

22.6 

9.3 

65.7 

921 

12-14 

100.0 

99.5 

94.0 

76.9 

57.3 

37.5 

24.0 

12.6 

4.7 

55.3 

921 

15-17 

100.0 

99.0 

91.9 

75.2 

54.3 

34.6 

21.7 

12.3 

4.8 

53.9 

921 

18-20 

100.0 

99.9 

98.5 

91.4 

78.0 

56.4 

34.4 

17.3 

5.0 

62.6 

904 

21-23 

100.0 

99.9 

99.4 

95.5 

82.5 

65.3 

43.5 

22.5 

6.0 

66.2 

897 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.8 

97.7 

90.9 

78.2 

59.9 

39.6 

20.4 

7.4 

64.0 

7286 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
D8AFBXAC,  ASHEVILLE  IVC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OR  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  ALL 


SOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMID  ITT  GREATER  TRAN 
30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 

70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

97.5 

89.5 

72.9 

49.2 

25.0 

7.1 

68.6 

10924 

03-05 

xoo.o 

100.0 

99.8 

98.6 

93.8 

81.2 

53.4 

31.4 

10.1 

71.8 

10923 

06-08 

100.0 

100.0 

99.9 

99.0 

94.7 

81.8 

59.4 

31.5 

9.9 

72.1 

10944 

09-11 

100.0 

100.0 

98.7 

90.5 

73.2 

51.3 

30.8 

15.3 

4.7 

61.0 

10942 

12-14 

100.0 

99.2 

89.9 

68.6 

46.5 

28.3 

15.3 

8.0 

2.7 

50.4 

10942 

15-17 

100.0 

98.3 

84.3 

61.0 

39.6 

24.4 

14.0 

7.1 

2.1 

47.6 

10942 

18-20 

100.0 

99.7 

95.0 

79.8 

60.2 

39.7 

23.4 

11.2 

3.3 

55.7 

10926 

21-23 

100.0 

100.0 

99.1 

93.8 

80.1 

60.0 

37.7 

18.2 

5.0 

63.9 

10919 

ALL 

SOURS 

100.0 

99.6 

95.8 

86.1 

72.2 

54.9 

36.1 

18.5 

5.6 

61.4 

87462 

* 

B  -  6  -  7 
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PART  F 


PRESSURE  SUMMARIES 

ALL  PRESSURE  DATA  IR  PART  F  IS  TAKEN  FROM  SOURLY  OBSERVATIONS.  IT  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  SYNOPTIC  REPORTING  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH 
(ALL  TEARS  COMBINED)  . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED) . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED)  . 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IB  MILLIBARS,  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION 
COUNTS.  THIS  SUMMARY  IS  NOT  AVAILABLE  FOR  KBTAR  REPORTING  SITES. 

ALTIMETER  SETTING. 

IN  INCHES  OF  MERCURY  (HG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND 
TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

STATION  PRESSURE. 

IN  INCHES  OF  MERCURY  (BG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND 
TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 


PNBSSURB  CONVERSIONS  ARE:  I  MILLIBAR  -  0.02953  INCHES  OP  MERCURY  (HG). 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  RC 


SEA  LEVEL  PRESSURE  IN  MILLIBARS 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATIC*  HUMBER 

:  723535 

STATION  NAME: 

LOT  TO  UTC:  + 

VARCE  APB  OK 

6 

PERIOD  OF  RECORD 

:  JAN  ! 

82  -  DEC 

91 

»  ^ 

HOURS 

(LSI) 

|  STATS 

|  JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

f 

0000 

MEAN 

SO 

tot  obs 

1021.2 

8.31B 

309 

1019.5 

9.135 

282 

1014.9 

8.748 

310 

1013.3 

7.516 

300 

1012.3 

5.757 

310 

3012.9 

3.983 

300 

1014.4 

3.344 

310 

1014.5 

3.401 

310 

1015.7 

5.328 

299 

1017.4 

6.244 

310 

1017.1 

8.618 

300 

1021.3 

8.818 

299 

1016.2 

7.528 

3639 

0300 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1020.8 

8.484 

309 

1019.2 

9.166 

282 

1014.5 

8.860 

310 

1012.9 

7.715 

300 

1011.8 

5.886 

310 

1012.5 

4.050 

300 

1014.2 

3.328 

310 

1014.3 

3.391 

310 

1015.6 

5.371 

300 

1017.2 

6.344 

310 

1016.8 

8.725 

300 

1021.1 

8.828 

300 

1015.9 

7.616 

3641 

0600 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1020.9 

8.518 

309 

1019.4 

9.118 

282 

1015.0 

8.977 

310 

1013. 5 
7.818 

300 

1012.5 

5.975 

310 

1013.3 

4.141 

299 

1014.9 

3.374 

310 

1014.9 

3.503 

310 

1016.2 

5.366 

300 

1017.8 

6.494 

309 

1017.1 

8.717 

300 

1021.2 

8.845 

307 

1016.4 

7.587 

3646 

0900 

MEAN 

SD 

tot  obs 

1022.1 

8.509 

309 

1020.7 

9.095 

282 

1016.2 

9.136 

310 

1014.6 

7.874 

300 

1013.5 

6.064 

309 

1014.0 

4.181 

300 

1015.6 

3.445 

310 

1015.7 

3.611 

310 

1017.2 

5.408 

299 

1018.8 

6.540 

310 

1018.4 

8.839 

299 

1022.4 

8.778 

306 

1017.4 

7.682 

3644 

• 

1200 

► 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1022.0 

8.492 

309 

1020.7 

8.999 

282 

1015.9 

9.074 

310 

1014.2 

7.840 

300 

1013.0 

5.925 

309 

1013.5 

4.103 

300 

1015.1 

3.380 

310 

1015.1 

3.597 

309 

1016.6 

5.416 

300 

1018.2 

6.456 

309 

1017.8 

8.920 

300 

1022.1 

8.967 

307 

1017.0 

7.711 

3645 

1500 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1019.7 

8.352 

308 

1018.4 

8.879 

282 

1013.8 

8.813 

310 

1012.5 

7.580 

300 

1011.5 

5.741 

310 

1012.0 

3.999 

300 

1013.5 

3.281 

310 

1013.4 

3.530 

310 

1014.6 

5.339 

300 

1016.2 

6.313 

310 

1015.9 

8.893 

300 

1020.1 

8.883 

307 

1015.1 

7.498 

3647 

1800 

MEAR 

SD 

TOT  OBS 

1020.2 

8.172 

309 

1018.6 

8.749 

282 

1013.6 

8.505 

310 

1011.9 

7.394 

300 

1010.7 

5.602 

310 

1011.0 

3.945 

300 

1012.5 

3.209 

310 

1012.5 

3.477 

309 

1014.2 

5.313 

300 

1016.3 

6.170 

310 

1016.4 

8.651 

300 

1020.6 

8.725 

306 

1014.9 

7.575 

3646 

2100 

HEAR 

SO 

TOT  OBS 

1020.9 

8.168 

309 

1019.6 

8.834 

282 

1014.7 

8.504 

310 

1013.1 

7.289 

300 

1011.7 

5.544 

310 

1012.1 

3.942 

300 

1013.6 

3.266 

310 

1013.9 

3.409 

310 

1015.5 

5.273 

300 

1017.3 

6.166 

310 

1017.2 

8.623 

300 

1021.4 

8.706 

299 

1015.9 

7.499 

3640 

ALL 

HOURS 

MEAN 

SD 

TOT  OBS 

1021.0 

8.412 

2471 

1019.5 

9.034 

2256 

1014.8 

8.870 

2480 

1013.2 

7.674 

2400 

1012.1 

5.873 

2478 

1012.7 

4.142 

2399 

1014.2 

3.458 

2480 

1014.3 

3.616 

2478 

1015.7 

5.429 

2398 

1017.4 

6.397 

2478 

1017.1 

8.780 

2399 

1021.3 

8.847 

2431 

1016.1 

7.630 

29140 
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onsuernw  location 

USAFBTA C,  ASHEVILLE  DC 


ALTIMETER  SETTING  III  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER: 

:  723535 

STATION  NAME:  VANCE  APB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 

PERI  CO  OF  RECORD : 

!  JAN  82  -  DEC  91 

HOURS 

(MI) 

STATS 

JAN 

FSB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0000 

WAN 

30.13 

30.09 

29.97 

29.94 

29.92 

29.95 

30.00 

30.01 

30.03 

30.06 

30.03 

30.14 

30.02 

SD 

.233 

.254 

.247 

.214 

.164 

.115 

.095 

.095 

.147 

.175 

.242 

.243 

.206 

TOT  08S 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

301 

3641 

0300 

MBAH 

30.12 

30.08 

29.96 

29.93 

29.91 

29.94 

30.00 

30.00 

30.03 

30.06 

30.03 

30.13 

30.02 

SD 

.236 

.254 

.250 

.219 

.167 

.116 

.095 

.096 

.148 

.179 

.245 

.244 

.208 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

300 

3641 

0600 

HEAR 

30.12 

30.09 

29.97 

29.94 

29.93 

29.96 

30.02 

30.02 

30.04 

30.07 

30.03 

30.13 

30.03 

SD 

.236 

.253 

.254 

.221 

.170 

.118 

.097 

099 

.148 

.182 

.245 

.245 

.208 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

307 

3648 

0900 

WAN 

30.15 

30.12 

30.01 

29.97 

29.96 

29.99 

30.04 

30.04 

30.07 

30.10 

30.07 

30.17 

30.06 

SD 

.239 

.253 

.259 

.224 

.173 

.120 

.099 

.102 

.150 

.184 

.249 

.244 

.211 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

299 

307 

3647 

1200 

MEAN 

30.16 

30.12 

30.00 

29.96 

29.94 

29.97 

30.02 

30.03 

30.06 

30.09 

30.05 

30.16 

30.05 

SD 

.238 

.250 

.257 

.223 

.169 

.118 

.097 

.101 

.150 

.182 

.252 

.249 

.211 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

309 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

307 

3647 

1500 

WAN 

30.09 

30.06 

29.94 

29.91 

29.90 

29.93 

29.98 

29.98 

30.00 

30.03 

30.00 

30.10 

29.99 

SD 

.234 

.246 

.250 

.215 

.163 

.114 

.094 

.099 

.147 

.177 

.251 

.247 

.205 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

307 

3647 

1800 

MEAN 

30.10 

30.06 

29.93 

29.90 

29.87 

29.90 

29.95 

29.95 

29.99 

30.03 

30.01 

30.11 

29.98 

SD 

.228 

.242 

.241 

.210 

.159 

.113 

.092 

.098 

.147 

.173 

.244 

.242 

.206 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

309 

300 

310 

300 

306 

3646 

2100 

WAN 

30.12 

30.09 

29.96 

29.93 

29.91 

29.93 

29.98 

29.99 

30.02 

30.06 

30.03 

30.14 

30.01 

SD 

.229 

.246 

.240 

.207 

.157 

.113 

.094 

.096 

.146 

.173 

.243 

.241 

.204 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

299 

3640 

ALL 

MEAH 

30.12 

30.09 

29.97 

29.94 

29.92 

29.95 

30.00 

30.00 

30.03 

30.06 

30.03 

30.14 

30.02 

acxms 

SD 

.235 

.251 

.251 

.218 

.167 

-119 

.099 

.102 

.150 

.180 

.247 

.245 

.209 

TOT  OBS 

2472 

2256 

2480 

2400 

2479 

2400 

2480 

2479 

2398 

2480 

2399 

2434 

29157 

F  -  3  -  1 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  l«C 


STATION  PRESSURE  IN  INCHES 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RUHBSH: 

:  723535 

STATION  RAKE:  VARCB  AFB  OK 

LST  TO  OTC:  ♦  6 

PERIOD  OF  RECORD: 

JAN  82  -  DEC  91 

BOOM 

<MTT>  | 

STATS  j 

|  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0000 

MBAS 

28.73 

28.69 

28.58 

28.55 

28.53 

28.56 

20.61 

28.61 

28.64 

28.67 

28.64 

28.74 

78.61 

SO 

.223 

.244 

.238 

.206 

.157 

.110 

.091 

.092 

.141 

.168 

.233 

.2  34 

.198 

Terr  obs 

308 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

302 

3641 

0300 

MEAN 

28.73 

28.68 

28.57 

28.54 

28.52 

28.55 

20.60 

28.61 

28.63 

28.66 

28.63 

28.74 

70.62 

SO 

.227 

.245 

.241 

.211 

.161 

.112 

.091 

.092 

.143 

.172 

.2  35 

.235 

.200 

iCt  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

300 

3641 

0600 

KEAN 

28.72 

28.69 

28.50 

28.55 

28.54 

28.57 

28.62 

28.62 

28.65 

28.67 

28.64 

28.73 

28.63 

SO 

.228 

.244 

.244 

.213 

.163 

.114 

.093 

.095 

.142 

.176 

.2  36 

.2  35 

.200 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

307 

1648 

0900 

MEAN 

28.76 

28.72 

28.61 

20.50 

20.56 

28.59 

28.64 

28.65 

28.68 

28.70 

28.67 

28.77 

28.66 

SD 

.230 

.244 

.249 

.216 

.167 

.115 

.094 

.098 

.145 

.177 

.240 

.235 

.203 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

299 

307 

3647 

1200 

HEAR 

28.76 

28.73 

28.61 

28.57 

28.55 

28.58 

28.63 

28.63 

28.66 

28.69 

20.66 

28.76 

28.65 

SD 

.229 

.241 

.240 

.215 

.162 

.114 

.093 

.097 

.144 

.176 

.242 

.2  39 

.203 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

309 

J00 

310 

310 

300 

310 

100 

307 

364  7 

1300 

HFAK 

28.70 

28.66 

28.55 

28.53 

28.51 

28.54 

28.59 

28.58 

28.61 

28.64 

20.61 

28.71 

28.60 

SD 

.224 

.238 

.241 

.207 

.157 

.110 

.090 

.096 

.  142 

.170 

.24? 

.?!R 

.190 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

307 

3647 

1800 

KEAN 

28.70 

28.67 

28.54 

28.51 

28.49 

28.51 

28.56 

28.56 

28.59 

28.63 

28.62 

28.72 

28.6Q 

SD 

.220 

.233 

.232 

.202 

.153 

.108 

.089 

.094 

.141 

.167 

.235 

.213 

.  190 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

309 

300 

310 

300 

306 

3646 

2100 

KEAN 

28.72 

28.69 

28.57 

28.54 

28.52 

28.54 

28.59 

28.59 

28.63 

28.66 

28,64 

2  8.74 

20.62 

SD 

.221 

.236 

.231 

.199 

.151 

.109 

.090 

.092 

.  140 

.167 

.214 

.232 

.196 

TOT  OBS 

309 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

no 

300 

299 

1640 

ALL 

MEAN 

28.73 

28.69 

28.50 

28.54 

28.53 

28.55 

28.60 

28.61 

28.64 

26 .67 

28.64 

2B.  74 

20.61 

SOURS 

SD 

.226 

.242 

.242 

.210 

.161 

.114 

,096 

.098 

.145 

.173 

.7  38 

.2  36 

,201 

TOT  OB3 

2471 

2256 

2400 

2400 

2479 

2400 

2480 

2479 

239R 

2480 

2399 

2435 

2915? 
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PART  G 


CROSSWIND  SUMMARY 


CROSSWIND  SUMMARIES. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  PROM  HOURLY  AMD  SPECIAL  OBSERVATIONS  (INCLUDING 
PEAK  GUST  REMARKS).  THE  TABLES  ARE  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  EIGHT  3 -HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MOUTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

-  BY  TEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

THE  TABLES  GIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (PDF)  OF  THE  "CROSS-RUNWAY  WIND 
COMPONENT*  FOR  THE  WIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

THERE  ARB  TWO  COMPONOTT  CATEGORIES: 

THE  FIRST  COMPONENT  IS  COMPUTED  PROM  THE  REPORTED  WIND  DIRECTION  AND  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS. 

THE  SECOND  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  HIGHEST  REPORTED  WIND 
SPEED  AND  DIRECTION  PROM  ALL  OBSERVATIONS  INCLUDING  REMARKS,  GUSTS, 

AND  SPECIAL  OBSERVATIONS. 

OBSERVATION  COUNTS  INCLUDE  CALM  WINDS. 

VARIABLE  WINDS  ARB  CONSIDERED  A  DIRECT  CROSSWIND  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
EXCEEDS  THE  SPECIFIED  THRESHOLD  WIND  SPEED  VALUE(S). 

A  TOTAL  OBSERVATION  COUNT  IS  INCLUDED. 


G  -  I  -  2 
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OPERATING  LOCATION  *A* 

usatetac,  asheville  i»c 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROC SWINGS 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 
STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOO  CF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 


LST  TO  UTC:  i 

•  6 

MONTH:  JAN 

CATEGORY 

A: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY 

B: 

HIGHEST  WINDS 

REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (HOURLIES  ♦ 

SPECIALS) 

TDK  (LOT) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GB17 

GE25  GE35  OBS 

GB17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GK35  OBS 

CATEGORY  A 

927 

927 

.1 

927 

.1 

927 

CATEGORY  B 

.4 

969 

.6 

989 

.4 

-1  1005 

.7 

1008 

TDK  (LOT) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (NTS) 

CE17 

GB25  CR35  OBS 

GE17 

GE25  CE35  OBS 

GSI7 

GB25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GB35  OBS 

CATEGORY  A 

1.2 

.1  927 

.6 

.2 

927 

927 

.1 

927 

CATEGORY  B 

2.3 

.8  .1  1001 

1.7 

.4 

.2  987 

.5 

977 

.3 

981 

TDK  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  KTS 

GE17 

GE25 

GB35 

CBS 

GB17  GE25  GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

.4 

.1 

4635 

.3  .0 

741o 

CATEGORY  B 

1.1 

.3 

.1 

4976 

.9  .2  .0 

7917 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
U8APKTAC,  ASHEVILLE  PC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  READING:  170-350 

STATION  NUMBER:  723S35  STATION  NAME :  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTE:  FEB 


CATEGORY  A: 

CATEGORY  B: 

ANY  CBILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURL1ES  t 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GB17 

GE25  GB35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GE 17 

GK25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

CATEGORY  A 

846 

.1 

846 

.2 

846 

.4 

.1  846 

CATEGORY  B 

.3 

930 

1.1 

930 

.7 

-2  950 

2.0 

.3  .1  964 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KT3) 

GK17 

GB25  GB35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GB35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

CATEGORY  A 

.6 

846 

.2 

846 

846 

.2 

846 

CATEGORY  B 

1.8 

.2  947 

1.9 

.1  931 

.3 

899 

.7 

894 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KXS 

GE17 

GH25 

GE35 

OBS 

GE17  GE25 

GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

.3 

.0 

4230 

.2  .0 

6768 

CATEGORY  B 

1.4 

.2 

.0 

4699 

1.1  .1 

.0 

7453 
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OPERATING  LOCATION  "A" 
USAFE7AC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FRCK  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  HUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  MAR 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  U00 

SPEED  (RTS) 

GB17 

GS25  GB35  OBS 

GE17 

GE25 

GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GB25  GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

.8 

930 

1.4 

930 

1.1 

930 

2.0 

930 

CATEGORY  B 

2.1 

.1  1013 

3.2 

.8 

1013 

3.1 

1.0  1024 

4.9 

1.3 

1035 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GE17 

GE2S  GE35  OBS 

GB17 

GE25 

GE35  OBS 

GB17 

GE25  GE35  OBS 

GB17 

GE25  GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

2.0 

.2  930 

1.9 

.1 

930 

.9 

930 

.0 

930 

CATEGORY  B 

5.8 

1.5  1022 

4.3 

1.1 

.1  1001 

2.2 

.6  1005 

2.8 

.6  .1 

1032 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  RTS 

GB17 

GS25 

GK35 

OBS 

GB17  GE25  GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

1.6 

.1 

4650 

1.4  .0 

7440 

CATEGORY  B 

4.1 

1.1 

.0 

5087 

3.5  .9  .0 

8145 

G  -  2  -  3 
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OPERATING  LOCATION  *A'  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 

DBA mac.  ASHEVILLE  WC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MONTH:  APR 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THB  HOUR  (BOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GE17 

GE25  GB35  OBS 

GE17 

GE25 

GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

CATEGORY  A 

.4 

900 

.3 

900 

1.0 

900 

1.2 

900 

CATEGORY  B 

2.2 

.2  981 

1.6 

.3 

994 

2.4 

.4  1004 

3.8 

.8  979 

TIIS  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GB17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25 

GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

category  a 

1.7 

.1  900 

1.1 

.4 

900 

.6 

.1  900 

.9 

1 

900 

CATEGORY  B 

5.3 

.9  .1  976 

2.8 

1.0 

.3  963 

2.7 

.3  .1  949 

3.0 

l.I  .2  961 

TO®  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  KT3 

GB17 

GE25 

GE35 

OBS 

GE17  GE25  GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

1.1 

.1 

4500 

-9  .1 

7200 

CATEGORY  B 

3.4 

.7 

.1 

4871 

3.0  .6  .1 

7807 

( 
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OPERATING  LOCATION 
U3AFETAC,  ASHEVILLE  NC 


*  V 


* 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  3AM  82  -  DEC  91 

LSI  TO  UTC:  +  6  MONTH:  MAY 


CATEGORY  A: 

ANY  C. 

.'ILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B: 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITBIIt  THE 

HOUR  (BOURLIES  + 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

•  -  1100 

SPEED  (NTS) 

GE17 

GE25 

GE35  OBS 

GB17 

GE25  GB35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GB25 

GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

.3 

930 

.1 

930 

.1 

930 

.2 

930 

CATEGORY  B 

1.7 

.6 

.1  1014 

1.0 

1055 

.8 

1105 

2.3 

.2 

1073 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (KTS) 

GE17 

GB25  i 

GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GK25 

GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

.3 

933 

.1 

930 

.2 

930 

.3 

.i 

930 

category  b 

1.7 

.2 

1030 

2.3 

.4  1020 

1.7 

.5  1013 

1.3 

.3 

1004 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GBI7 

GE25 

GB35 

OBS 

GEI7 

GE25 

GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

.2 

4650 

.2 

.0 

7440 

CATEGORY  B 

1.8 

.2 

5241 

1.6 

.3 

.0 

8314 

r 
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OPERATING  LOCATION  -A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  HEADING: 


170-350 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUN 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (SOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GB17 

0R25 

GB35 

OBS 

GE17 

GE25  GE35 

OBS 

GE17  GE25  GE35  OBS 

GE17  OE25  GE35  OBS 

CATEGORY  A 

.3 

.1 

900 

.2 

900 

900 

900 

CATEGORY  B 

.9 

-3 

.1 

965 

1.0 

.2  .1 

995 

.2  .1  1012 

1.0  .1  971 

TUB  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

SPEED  (KTS) 

GE17 

GB25  GE35  OBS 

GE17 

GK25  GB35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

CATEGORY  A 

.2 

900 

.2 

900 

.1 

900 

CATEGORY  B 

1.9 

.4  982 

1.3 

.1  977 

.9 

.3  958 

21<-0  -  2300 


GE17  GE2S  GE35 


1.1  .1 


945 


TUB  (LST) 

0600  -  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GB17  GE25  GE35 

OBS 

GE17 

GE25 

GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

.1 

4500 

.1 

.0 

■>200 

CATEGORY  B 

1.1  .2 

4900 

1.1 

.2 

.0 

7805 

'7 
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OPERATING  LOCATION  ’A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CR06SWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LOT  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUL 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  08 S  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THB  HOUR  (HOURLIES  ♦  SPECIALS) 


TIME  (LOT) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (NTS) 

GET  7 

GE25  GE35  OBS 

GK17 

GE25  GE35 

OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GS25  GE35  OBS 

CATEGORY  A 

930 

930 

930 

.1 

930 

CATEGORY  B 

.2 

974 

.5 

989 

.2 

1008 

1.8 

1002 

TIME  (LOT) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (NTS) 

GE17 

GS25  GK35  OBS 

GB17 

GE25  GE35 

OBS 

CE17 

GE25  GE35  OBS 

GB17 

GE25  GE35  OBS 

CATEGORY  A 

.1 

930 

930 

930 

930. 

CATEGORY  B 

1.1 

978 

1.7 

.2 

982 

.4 

963 

.4 

.1  .1  953 

TIME  (LOT) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GE17 

GE25 

GE35 

OBS 

GE17 

GE25 

GS35 

OBS 

CATEGORY  A 

.0 

4650 

.0 

7440 

CATEGORY  B 

1.1 

-0 

4933 

.8 

.0 

.0 

7849 
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OPERATING  LOCATION  *»• 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170*350 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK 

L3T  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  CF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  AUG 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIBS  ♦  SPECIALS) 


TUB  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GE17 

GK25  GB35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GS17 

GB25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

CATEGORY  A 

930 

.1 

930 

930 

.4 

930 

CATEGORY  B 

.2 

975 

.5 

-1  991 

.6 

1026 

1.4 

.2  991 

TIME  (LST) 
SPEED  (KTS) 
CATEGORY  A 
CATEGORY  B 


1200  -  1400  1500  -  1700  1800  -  2000 


GE17  GE25  GE35 

OBS 

GE17 

GB25 

GE35 

OBS 

GE17 

GE'*5  GE35 

OBS 

.1 

930 

.2 

.1 

930 

.1 

929 

1.5  .1 

987 

2.0 

.7 

.2 

993 

1.3 

.3 

1002 

2100  -  2300 

GE17  GE25  GE35  OBS 

.2  990^ 

.6  .1  969 


4 


TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOORS 

SPEED  KTS 

GB17 

GE25 

GE35 

OBS 

GE17 

GB25 

GB35 

OBS 

CATEGORY  A 

.2 

.0 

4649 

.1 

.0 

7439 

CATEGORY  B 

1.4 

.3 

.0 

4999 

1.0 

.2 

.0 

7934 

7 


% 

A 
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OPERATING  LOCATION  -A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  SEP 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIBS  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GE17 

GE25  GE35 

OBS 

GE17 

GE25  GE35 

OBS 

GEI7 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GK35  OBS 

CATEGORY  A 

.1 

900 

900 

900 

900 

CATEGORY  B 

.5 

.3 

982 

.3 

979 

.1 

1026 

.7 

983 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GE17 

GE25  GE35 

OBS 

GE17 

GE25  GE35 

OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

CATEGORY  A 

.1 

900 

.2 

.1 

900 

.1 

900 

900 

CATEGORY  B 

1.5 

.1  .1 

970 

.9 

.1  .1 

953 

1.1 

.2  967 

.5 

.1  .1  966 

TINE  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOORS 

SPEED  RTS 

GE17 

GE25 

GE35 

OBS 

GE17 

GE25 

GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

.1 

.0 

4500 

.1 

.0 

7200 

CATEGORY  B 

.9 

.1 

.0 

4899 

.7 

.1 

.0 

7626 
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GFERAXIRG  LOCATION  -A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CHOSSWINDS 

OSAFBEK,  ASHEVILLE  DC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC:  ♦  6 

MONTH:  OCT 

CATEGORY  A: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(BOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B: 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (HOUELIB3  ♦ 

SPECIALS) 

TUB  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  110 

- 

SPEED  (KTS) 

GE17 

GE25  GB35  OBS 

GE17 

GE2S  GE35  OBS 

GB17 

GE25  GB35  OBS 

GE17 

GE?5 

GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

930 

930 

930 

930 

CATBOORY  B 

.4 

998 

.3 

1006 

1025 

1.0 

1035 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (KTS) 

GK17 

GR25  GE35  OBS 

GE17 

G825  GB35  OBS 

GE17 

GE25  GE3S  OBS 

GE17 

GE25 

GE35 

OBS 

CATEGORY  A  1 

.6 

.2  930 

.3 

930 

930 

.1 

1 

930 

CATEGORY  b 

1.7 

.3  .1  993 

2.1 

.6  .2  981 

.4 

996 

.6 

.1 

995 

Tim  (1ST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GE17 

GE25 

GE35 

OBS 

GE17 

GE25 

GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

.2 

.0 

4650 

.1 

.0 

7440 

CATEGORY  B 

1.0 

.2 

.1 

5030 

.8 

.1 

.0 

8029 

G  -  2  -  10 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-3*0 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  APR  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  9) 

LST  TO  OTC:  *  6  MONTH:  NOV 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OB8  ONLY ) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  •  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (NTS) 

CB17 

CK25  CK35  CBS 

GB17 

CB25  CK35 

OBS 

OBI  7 

GE25  GE35 

OBS 

GB17 

GE25  CE35 

OBS 

CATEGORY  A 

-3 

900 

a 

9C0 

.2 

900 

.  7 

890 

CATEGORY  B 

.5 

•  1  960 

.5 

966 

.8 

1001 

3.7 

.5  .1 

1005 

TIME  (LOT) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GB17 

GE25  CK35  OBS 

GE17 

GE2S  CE35 

OBS 

GE17 

GE25  GE35 

OBS 

GE17 

GE25  GK35 

OBS 

CATEGORY  A 

.8 

900 

.6 

.2 

900 

.7 

900 

.7 

.1 

900 

CATEGORY  B 

3.5 

.4  978 

.9 

.4  .1 

953 

1 .0 

.5 

94  5 

1.0 

.4  .2 

955 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  NTS 

GE17 

GE25 

CB35 

OBS 

GE17  GE25 

GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

.6 

,0 

4498 

.5  .0 

7198 

CATEGORY  B 

2.0 

.4 

.0 

4882 

1.5  .3 

-  1 

7763 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAPETAC,  ASHEVILLE  It C 


PERCENTAGE  FRfQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


MAGRETIC  RUHWAY  HEADING:  170-350 

STATION  HUMBER:  723535  STATION  HAMB:  VAHCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAB  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  ♦  6  MOUTH:  DEC 


CATBOORY  A:  AHY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIBS  »  SPECIALS) 

.  ^ 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS  ) 

GE17 

GF25  GB35  OBS 

GE17 

GE25 

GE35  OBS 

CE17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

CATEGORY  A 

.1 

901 

900 

.2 

921 

.3 

921 

CATEGORY  B 

.8 

977 

.7 

989 

.7 

1055 

1 .0 

.2  1023 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KTS) 

GBI7 

GE25  GE35  OBS 

GB17 

GE25 

GE35  OBS 

GB17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35 

CATEGORY  A 

.8 

921 

.4 

921 

904 

897^^ 

CATBOORY  B 

1.3 

.3  1039 

.7 

.1 

1002 

.2 

986 

.5 

976 

"...  _  _ _ _  _  _ _ _ _  _ 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPEED  KTS 

GE17 

GE25 

GE35 

OBS 

GE17  GE25  GE35 

OBS 

CATEGORY  A 

.3 

4588 

.2 

7286 

CATEGORY  B 

.8 

.1 

5105 

.7  .1 

8047 

1 


G  -  2  -  12 


USAFETAC/DS- -92/291  -  Page  358 


OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  170-350 

STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PEHIOO  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  ALL 


CATEGORY  A: 

ANY  CEILING  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B: 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (BOURLIES  + 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25 

GE35  OBS 

CATEGORY  A 

.2 

.0  10924 

.2 

10923 

.2 

10944 

.5 

.0 

10942 

CATEGORY  B 

.9 

.1  .0  11738 

.9 

.1  .0  11096 

.8 

.1  12249 

2.0 

.3 

.0  12069 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

GE17 

GK25  CB35  OBS 

GB17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25  GE35  OBS 

GE17 

GE25 

GE35  OBS 

CATEGORY  A 

.7 

.1  10944 

.5 

.1  10944 

.2 

.0  10926 

.3 

.0 

10920 

CATEGORY  B 

2.5 

.4  .0  11903 

1.9 

.4  .1  11743 

i.i 

.2  .0  11660 

1.1 

.2 

.1  11631 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SFEBD  RTS 

GK17 

GB25 

GE35 

OBS 

GE17 

GE25 

CE35 

OBS 

CATEGORY  A 

•  4 

.0 

54700 

.4 

.0 

87467 

CATEGORY  B 

1.7 

-3 

.0 

59624 

1.4 

.3 

.0 

94889 
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PART  a 


DEGREE  DAT  SUMOUUBS 


DEGREE  DATS  » 

CREATED  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS  (KAX*KIN/2  WHEN  AVAILABLE),  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  HUMBER  OP  DEGREE  DAYS  FOR  EACH  MONTH  IH  EACH  TEAR  OP  THE  AVAILABLE  PERIOD  OF  RECORD. 

INCLUDED  BENEATH  EACH  SUmARY  ARE  STATISTICS  BASED  ON  A  30-YEAR  (1951-1980) 

FOR  (IF  AVAILABLE).  THE  30- YEAR  POR  PROVIDES  AWS  USERS  WITH  A  SUMMARY 
CONSISTENT  WITH  OTHER  STANDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS ,  NOTABLY  THOSE 
OF  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  (NCDC).  NOTE  THAT  THE  30-YEAR  POR  WILL 
CHANGE  TO  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  POR  DECEMBER  1990  BAS  BEEN  PROCESSED. 

MONTHS  WITH  NO  AVAILABLE  DATA  AND  MONTHS  WITH  A  VALUE  OF  ZERO  APPEAR  AS  BLANKS 
IN  THESE  TABLES.  ASTERISKS  (****)  DENOTE  AN  INCOMPLETE  MONTH  WITH  A  DAY  (OR  DAYS)  THAT 
CANNOT  BE  CALCULATED  (FILLED  IN)  AUTOMATICALLY. 

HEATING  DEGREE  DATS. 

ONE  'HEATING  DEGREE  DAY*  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
MEAN  TEMPERATURE  FALLS  BELOW  A  DESIGNATED  'BASE  TEMPERATURE"  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  ON  A  GIVEN  DAY  IS  57  DEGREES, 

THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATING  DEGREE  DAYS. 

COOLING  DEGREE  DATS. 

ONE  'COOLING  DECREE  DAY"  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESIGNATED  'BASE  TEMPERATURE’  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IP  THE  MEAN  TBIPRRATURE  FOR  A  GIVEN  DAY  IS  73 
DEGREES,  THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  COOLING  DEGREE  DAYS. 

*65  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEEN  SELECTED  AS  THE  NATIONWIDE  STANDARD 
’BASE  TEMPERATURE"  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  NO  HEATING  OR 
COOLING  IS  REQUIRED.  IF  ANOTHER  BASE  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 
TABLES,  IT  WAS  SPECIALLY  REQUESTED  BY  THE  STATION,  AND  IS  NOTED. 


NOTE  1.  THESB  SUMMARIES  ARB  NOT  AVAILABLE  FOR  PART  TIME  PERI OOS. 
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OPERATING  men  ion  "A” 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


HEATING  DEGREE  DATS 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


BASE  TEKPBRATURB  65 


STOmOl  NIMBER:  723535  STATIOH  NAME:  VANCE  AFB  OK 

LST  TO  UTC:  ♦  6 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  49  -  DEC  91 


YEARS  | 

|  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1949  j 

1  1167 

761 

541 

223 

8 

36 

173 

329 

753 

3991 

1950 

|  908 

588 

557 

263 

43 

3 

8 

4 

44 

575 

822 

3815 

1951 

860 

660 

584 

305 

33 

9 

1952 

707 

590 

598 

276 

48 

1953 

692 

574 

372 

303 

109 

1954 

884 

405 

584 

98 

117 

4 

1955 

798 

740 

501 

100 

6 

9 

1956 

902 

725 

484 

293 

20 

1957 

1022 

567 

541 

284 

61 

1958 

769 

832 

760 

278 

18 

1959 

1018 

720 

491 

250 

26 

27 

202 

653 

816 

4149 

7 

187 

514 

821 

3748 

109 

457 

776 

3396 

160 

367 

732 

3351 

7 

130 

613 

853 

3757 

52 

514 

714 

3704 

5 

242 

571 

628 

3921 

14 

135 

402 

887 

4095 

22 

210 

639 

652 

4028 

1975 

842 

959 

667 

266 

30 

1 

1976 

862 

433 

462 

161 

105 

1977 

1099 

555 

399 

127 

1978 

1216 

1025 

584 

186 

113 

2 

1979 

1270 

987 

497 

298 

103 

3 

1980 

859 

833 

595 

260 

59 

X 


1981 

773 

570 

433 

72 

56 

1982 

976 

890 

510 

329 

44 

1983 

869 

677 

553 

388 

98 

1984 

962 

499 

581 

280 

47 

1985 

1014 

778 

367 

78 

4 

1986  | 

710 

665 

389 

189 

37 

1 

3 


58 

131 

474 

764 

4192 

24 

342 

687 

871 

3947 

100 

444 

772 

3496 

3 

109 

439 

822 

4499 

3 

108 

578 

693 

4540 

22 

167 

450 

697 

3942 

11 

171 

415 

766 

3267 

12 

145 

487 

728 

4128 

24 

115 

429 

1237 

4393 

64 

150 

468 

*  **  * 

3051 

60 

170 

614 

968 

4053 

10 

170 

644 

776 

3591 
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1987 

981 

579 

506 

239 

7 

6 

191 

477 

834 

3820 

1988 

1045 

76< 

585 

278 

33 

17 

237 

489 

724 

4172 

2909 

754 

976 

513 

224 

64 

61 

131 

439 

990 

4152 

1990 

604 

563 

414 

204 

67 

14 

195 

379 

961 

3401 

1991  | 

|  1001 

484 

383 

149 

34 

42 

194 

676 

621 

3584 

ISAM  | 

|  913 

692 

516 

228 

49 

1 

0 

0 

19 

159 

507 

802 

SO 

1  162.25 

171.68 

93.39 

81.39 

35.98 

2.71 

.76 

1.52 

20.19 

59.89 

100.26 

129.26 

> 
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OPERATING  LOCATION  *A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


COOLING  DEGREE  DAYS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

BASE  TEMPERATURE  65 


STATION  NUMBER:  723535  STATION  NAME:  VANCE  AFB  OK  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  49  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  +  6 


YEARS 

JAN 

FSB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1949 

38 

188 

439 

570 

446 

166 

89 

3 

1947 

1950 

5 

33 

150 

389 

370 

367 

194 

138 

1646 

1951 

40 

121 

329 

564 

638 

235 

79 

2006 

1952 

4 

12 

153 

589 

603 

633 

310 

52 

6 

2362 

1953 

12 

22 

233 

646 

476 

483 

390 

119 

2381 

1954 

3 

6 

111 

86 

468 

825 

699 

464 

152 

2814 

1955 

15 

107 

174 

289 

554 

561 

345 

45 

2090 

1956 

16 

42 

281 

473 

647 

654 

415 

143 

2671 

1957 

20 

106 

322 

637 

580 

176 

46 

3 

1890 

1958 

8 

213 

438 

545 

509 

296 

95 

7 

2111 

1959 

9 

47 

215 

409 

455 

583 

305 

7 

5 

2035 

1975 

1 

51 

102 

336 

477 

527 

171 

95 

2 

1762 

1976 

10 

27 

47 

338 

481 

520 

221 

42 

1686 

1977 

5 

51 

248 

485 

580 

431 

372 

45 

3 

2220 

1978 

2 

11 

127 

360 

671 

545 

421 

70 

17 

2 

2226 

1979 

7 

11 

81 

346 

526 

469 

255 

93 

1788 

1980 

14 

128 

469 

734 

679 

379 

66 

10 

2481 

1981 

5 

136 

143 

499 

642 

504 

346 

56 

2331 

1982 

3 

17 

89 

253 

535 

643 

349 

83 

3 

1975 

1983 

9 

90 

290 

596 

681 

375 

64 

11 

2116 

1984 

12 

136 

487 

590 

621 

370 

90 

*  *  *  * 

2306 

1985 

3 

73 

259 

376 

582 

501 

343 

22 

2159 

1986 

16 

47 

10 

367 

560 

360 

274 

20 

1754 

H  -  3  -  1 
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1987 

51 

211 

352 

462 

499 

217 

8 

12 

1812 

1988 

10 

145 

359 

425 

580 

283 

19 

1821 

1989 

3 

75 

176 

270 

475 

423 

200 

111 

5 

1738 

1990 

8 

39 

166 

579 

511 

537 

346 

45 

8 

2239 

1991 

15 

41 

249 

434 

562 

516 

240 

82 

2139 

MBMI 

0 

5 

41 

158 

406 

559 

542 

302 

70 

3 

0 

SD 

1.08 

5.56 

33.20 

61.80 

98.65 

95.28 

92.27 

84.00 

39.77 

4.60 

.38 

a  -  3  -  ia 
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A  W  S 


FIELD  ELEV:  1307  FT 
STATION  MSCS  723535 
CALL  SIGH :  ICEHD 


STATION  RAKE:  VANCE  AFB  OK 
LATITUDB/LONGITUDE !  36  20  N  097  55  W 

CLIMATIC  BRIEF  HOURLY  OBS  FOR:  JAR  82  -  DEC  91 

SUWURY  OP  DAT  POR:  JAN  4 2-0 AH  47,  OCT  4  8 -OCT  91 
HOURS  SUmARIZSD:  0000  -  2300  LST  SUPERSEDES:  OCT  87 

SEP  92  LST  TO  UTC:  *06 


|  NORTH 

|  JAN 

|  FES 

j  MAR 

|  APR 

1  MAY 

|  JUN 

|  JUL 

|  AUG 

|  SEP 

|  OCT 

|  NOV 

|  DEC 

|  ANN 

1  «* 

KXTRM  MAX  TEMP  (P) 

80 

85 

93 

100 

110 

110 

114 

111 

107 

98 

87 

83 

114 

50 

MEAN  MAX  TEMP  (P) 

44 

50 

59 

69 

78 

88 

93 

92 

83 

72 

58 

47 

70 

50 

MEAN  TEMP  <F) 

35 

40 

48 

59 

68 

78 

83 

82 

73 

62 

48 

38 

60 

50 

MEAN  MIN  TEMP  (F) 

25 

30 

37 

48 

58 

67 

72 

71 

63 

Si 

38 

29 

49 

50 

KXTRM  MIN  TEMP  (F) 

-8 

-4 

0 

19 

31 

48 

51 

51 

37 

23 

10 

-9 

-9 

50 

O/M  TKHP  GB  100  (F) 

Wmm 

0 

0 

* 

1 

1 

6 

6 

i 

0 

0 

0 

14 

50 

D/M  TEMP  GE  90  (P) 

0 

0 

* 

1 

3 

14 

22 

21 

9 

1 

0 

0 

71 

50 

D/M  TH4P  LT  33  (P) 

24 

17 

10 

1 

i 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

21 

82 

50 

D/M  TEMP  LT  10  (P) 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

50 

1  HEATING  DEGREE  DAYS 

913 

1  692 

516 

228 

49 

1 

• 

1 

19 

159 

507 

802 

3886 

43  1 

1  COOLING  DEGREE  DAYS 

0 

• 

5 

41 

158 

406 

559 

542 

302 

70 

3 

» 

2086 

43  [ 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (F) 

22 

26 

35 

43 

mm 

62 

63 

55 

45 

34 

24 

44 

10 

MEAN  MET  BULB  TEMP  (F) 

30 

34 

42 

50 

67 

69 

62 

52 

41 

31 

51 

10 

99.95%  MCPA  (FT) 

1800 

1900 

2000 

1950 

1600 

1500 

1650 

1700 

1900 

1800 

1800 

10 

|  MEAN  RBL  BUM  07  LST(%) 

69.3 

71.3 

72.3 

71.8 

76.9 

76.2 

71.7 

71.0 

71.1 

72.1 

70.9 

70.9 

72.1 

10  I 

1  MEAN  REL  HUM  13  LST(%) 

50.5 

53.9 

51.2 

50.2 

54.3 

50.1 

45.0 

45.5 

47.0 

50.3 

52.0 

55.3 

50.4 

10  1 

MAX  2 4 HR  FRECIP  (IN) 

1.90 

2.48 

2.09 

7.01 

6.79 

4.27 

5.82 

2.87 

4.60 

9.30 

3.26 

1.92 

9.30 

50 

MAX  PRTCIP  (IN) 

5.25 

4.09 

8.61 

9.24 

15.95 

7.81 

12.12 

6.76 

7.79 

11.62 

4.72 

3.14 

49.05 

50 

KEAN  PRECIP  (IN) 

.89 

1.22 

2.04 

2.82 

4.47 

3.38 

2.60 

2.59 

2.94 

2.50 

1.50 

.93 

27.60 

50 

MIN  PRECIP  (IN) 

.00 

.03 

1 

.17 

■  11 

.08 

.04 

.04 

.33 

« 

# 

f 

6.43 

50 

D/M  PRBCIP  GB  .01  (IN) 

5 

5 

6 

7 

9 

8 

6 

6 

6 

5 

4 

5 

72 

50 

D/M  PRECIP  CT  .50  (IN) 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

20 

50 

MAX  24HR  SNFL  (IN) 

9.0 

9.6 

6.0 

4.0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.0 

3.7 

7.0 

9.6 

46 

MAX  8NFL  (IN) 

17.4 

13.7 

13.1 

0 

0 

0 

0 

* 

1.0 

5.6 

9.1 

29.6 

46 

MEAN  SNFL  (IN) 

3.0 

3.4 

1.8 

.2 

0  • 

0 

0 

0 

1 

# 

.8 

2.0 

11.3 

46 

D/M  SNFL  GB  .1  (IN) 

2 

2 

1 

i 

0 

0 

0 

0 

1 

i 

1 

7 

46 

D/M  SNFL  GE  1.5  (IN) 

1 

1 

1 

i 

0 

.  0 

0 

0 

0 

0 

i 

1 

5 

46 

I  MAX  DLY  SNO  DEPTH  (IN) 

10 

5 

0 

0 

0  1 

0 

# 

4 

12  | 

46  | 

PRVUIG  WHO  DIR  (DBG) 

35-01 

35-01 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

35-01 

17-19 

10 

MEAN  MND  SPD  (KTS) 

9 

9 

10 

9 

8 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

8 

8 

10 

MAX  MND  SPD  (KTS) 

53 

56 

53 

75 

70 

78 

75 

70 

63 

72 

57 

58 

78 

41 

SKY  COVER  CT  5/10  (%) 

39.6 

49.7 

51.4 

47.9 

50.4 

45.9 

32.3 

34.4 

39.5 

39.1 

44.1 

47.7 

43.4 

10 

D/M  THUNDERSTORMS 

1 

1 

2 

4 

7 

8 

6 

6 

4 

3 

1 

1 

44 

50 

D/M  FOG  (VSBY  LT  7  MI) 

9 

10 

10 

7 

9 

5 

4 

5 

7 

7 

7 

8 

88 

50 

LEGEND:  ANN  «  ANNUAL 

D/M  -  MEAN  NUMBER  OF  DAYS  WITH 

*  -  BASED  ON  LESS  THAN  FULL 
**  -  INSTANTANEOUS  PEAK  WINDS 

*  •  DATA  NOT  AVAILABLE 

MONTHS 

POR/YOR  - 
MCPA  - 

f  - 

s  - 

PERIOD/ YEARS  OF  RECORD 

WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 

PERCENTAGE  OF  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 

\ 
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PERCBNT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


MONTH 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

L3T 

00-02 

16.3 

23.2 

18.5 

10.8 

12.5 

4.9 

1.3 

2.3 

7.4 

14.9 

19.4 

21.9 

12.8 

10 

03  -  05 

19.0 

26.7 

21.2 

14.6 

18.2 

8.2 

2.7 

4.4 

10. 7 

16.5 

20.9 

26.7 

15.8 

10 

CIO 

06  -  OS 

21.3 

29.8 

26.0 

21.3 

23.8 

12.8 

4.5 

8.0 

14.0 

19.4 

24.3 

26.0 

19.3 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

21.3 

29.2 

26.9 

21.3 

23.7 

11.4 

6.5 

6.9 

14.3 

20.5 

23.6 

25.6 

19.3 

10 

AND/OR 

12  -  14 

18.6 

26.7 

23.9 

18.0 

16.3 

6.3 

3.2 

4.7 

10.2 

19.8 

24.8 

23.3 

16.3 

10 

VS  BY 

15  -  17 

15.9 

23.5 

22.7 

12.7 

8.6 

3.3 

1.3 

3.3 

6.3 

14.7 

21.7 

21.3 

12.9 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

16.2 

20.7 

18.8 

8.8 

8.7 

3.1 

.9 

2.4 

6.7 

13.5 

19.4 

20.2 

11.6 

10 

21  -  23 

16.5 

21.3 

17.4 

8.6 

11.2 

4.1 

.4 

2.4 

6.9 

13.9 

19.0 

19.5 

11.8 

10 

ALL 

18.1 

25.1 

21.9 

14.5 

15.4 

6.8 

2.6 

4.3 

9 .6 

16.7 

21.6 

23.1 

14.9 

10 

00  -  02 

11.7 

17.8 

12.9 

7.6 

7.7 

3.0 

.5 

1.5 

5.1 

10.0 

IS. 8 

16.6 

9.2 

10 

03  -  05 

14.3 

21.3 

14.4 

9.1 

12.9 

4.9 

1.6 

3.9 

8.9 

12.7 

16.9 

21.4 

11.9 

10 

CIO 

06  -  08 

16.9 

24.1 

19.7 

13.6 

16.6 

9.8 

3.2 

6.9 

11.0 

14.6 

19.2 

23.0 

14.9 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

18.3 

24.0 

20.4 

13.4 

12. 8 

6.3 

2.5 

5.3 

9.7 

15.7 

18.3 

23.0 

14.1 

10 

AND/OR 

12  -  14 

14.9 

21.0 

14.4 

9.3 

6.0 

2.4 

.2 

2.7 

5.4 

12.0 

16.2 

19.7 

10.3 

10 

VS  BY 

15  -  17 

11.2 

17.3 

11.5 

5.9 

3.5 

2.0 

.2 

1.5 

3.9 

8.5 

13.6 

17.7 

8.1 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

11.5 

14.3 

12.0 

4.8 

5.4 

1.7 

.5 

1.5 

5.2 

8.1 

12.2 

15.5 

7.7 

10 

21  -  23 

12.0 

14.5 

11.7 

5.8 

6.8 

2.1 

.0 

1.6 

5.2 

9.7 

13.2 

16.5 

8.3 

10 

ALL 

13.9 

19.3 

14.6 

8.7 

4.0 

1.1 

3.1 

6.8 

11.4 

15.7 

19.2 

10.5 

10 

00  -  02 

10.0 

13.5 

9.0 

5.6 

2.6 

.3 

1.1 

3.8 

8.4 

12.2 

12.5 

7.1 

10 

03  -  05 

11.2 

17.7 

11.2 

4.3 

.9 

2.5 

6.4 

10.2 

13.0 

15.6 

9.1 

10 

CIO 

06  -  OS 

12.4 

19.7 

15.1 

11.8 

7.3 

2.0 

5.2 

7.7 

12.0 

14.8 

18.0 

11.3 

10 

LT  1000  FT 

09  -  11 

12.7 

19.6 

14.4 

7.2 

3.9 

1.9 

3.7 

6.7 

12.2 

12.8 

19.5 

10.4 

10 

AND/OR 

12  -  14 

10.9 

17.1 

9.8 

3.5 

1.1 

.0 

1.4 

3.3 

8.3 

12.0 

16.2 

7.4 

10 

V3BY 

15  -  17 

8.1 

13.0 

8.0 

3.8 

2.2 

1.2 

.0 

.6 

2.6 

S.7 

9.1 

13.0 

5.6 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

HI 

11.2 

8.0 

3.7 

1.8 

1.3 

.3 

.9 

3.8 

6.2 

10.1 

11.5 

5.5 

10 

21  -  23 

Ell 

11.9 

8.5 

4.2 

3.3 

2.0 

.0 

1.2 

3.2 

8.5 

9.7 

12.6 

6.2 

10 

ALL 

10.2 

15.5 

10.5 

6.1 

5.7 

3.0 

.7 

2.1 

4.7 

8.9 

11.7 

14.9 

7.8 

20 

00-02 

2.3 

2.8 

.6 

1.1 

.8 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.6 

1.8 

3.8 

1.3 

10 

03  -  05 

5.0 

1.5 

1.1 

1.5 

.8 

.0 

.0 

.8 

2.7 

2.4 

4.0 

1.9 

10 

CIG 

06  -  08 

7.2 

2.7 

2.3 

1.4 

.9 

.3 

.6 

1.6 

2.6 

1.8 

5.4 

2.4 

10 

LT  200  FT 

09  -  11 

5.1 

2.0 

.7 

.2 

.1 

.1 

.0 

.4 

.8 

.9 

4.0 

1.3 

10 

AND/OR 

12  -  14 

.8 

.9 

.4 

.i 

HI 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

2.1 

.4 

10 

VS  BY 

IS  -  17 

.5 

.4 

.0 

HI 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

2.1 

.4 

10 

LT  1/2  MI 

IB  -  20 

.7 

.1 

.1 

Hi 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.8 

2.0 

.5 

10 

21  -  23 

2.4 

.2 

.4 

.5 

.1 

,0 

.0 

.0 

1.5 

1.7 

3.1 

1.0 

10 

ALL 

1.8 

3.1 

1.0 

.7 

.6 

.3 

.1 

.1 

.3 

1.3 

1.2 

3.3 

1.1 

10 

HURRICANES /TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD 

1900 

1986 

HR/TS 

JM 

FEB 

MAR 

APR  MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANN 

eom 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/0 

0/0 

0/1 

0/0 

0/0 

0/0  0/0 

0/1 

izo  ref 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/0 

0/0 

0/1 

0/0 

0/0 

0/0  0/0 

0/1 

240NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/2 

0/0 

0/3 

0/3 

0/0 

0/0  0/0 

0/8 

REMARK  :  @ 
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DISTRIBUTION 


ATC/DOTW,  Bldg  399,  RmB27,Dst.,  East,  Randolph  AFB,  TX  78150-5000  .  1 

71  OSS  DOW,  623  ELAM  RD,  SUITE  110,  VANCE  AFB  OK  73705-5000  .  1 

USAFETAC/DOL  (Technical  Services),  Scott  AFB,  IL  62225-5458  .  1 

OL-A,  USAFETAC,  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801-2723 
DTIC-FDAC,  Cameron  Station,  Alexandria,  VA  22304-6145  .  .  . 

AWSTL,  Scott  AFB,  IL  62225-5458  . 
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